PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1794876,1797823 1 13016,13328 / 


Către : DI. — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, ei. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794876/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13016/22.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1797823/02.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13328/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică imobilului situat pe 
str. Prinosului nr. 6, sector 4", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 


1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

9) avizul Ministerului Culturii nr. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 200m; 

b) lucrarea se va executa din PTS 1244 existent în spatele blocului din str. Mărţişor nr. 21, 
prin aleea adiacentă blocului din str. Mărţişor nr. 21, subiraversează str. Mărţişor, prin 
aleea de acces către str. Prinosului, prin str. Prinosului pe partea imobilelor cu nr. pare, 
până la aproximativ 8m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și spațiu verde bloc 
din str. Mărţişor nr. 21. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 


materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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d) 


e) 


9) 








materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 
Xp. F Daia PARASCA 





07 IAN aa 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1797204 / 13255 / 10. VAN. 2020 


Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Controi - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M. B. cu nr. 1797204/28.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13255/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
Descărcare PT 2224 prin realizare CS pe str. Aluviunii, sector 4”, conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de „vă 
comunicăm următoarele: 

















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. cu prelungirea valabilității până la data de 
și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Pian de coordonare rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m; 

b) lucrarea se va executa din PT existent pe terenul cu IE 228754, 228755, prin trotuarul nr. 
pare al str. Cap. Grigore Marin până la stâlpul existent în dreptul imobileior cu nr. 16 de pe 
str. Cap. Grigore Marin, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Cap. Grigore Marin și 
trotuarul nr. impare al str. Aluviunii, până la CS existentă la baza stâlpului din dreptul | 
imobilului cu IE 221318; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) În situația în care apar modifi icări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 


___ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona:Mariana POPA 
Ad di Ps ” 






întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
P 


07. VAN. 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1798403 /13370! 10, AN. îz0 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


=pre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M. B. cu nr. 1798403/03.12.2019 şi la Direcţia de 
| Mediu cu nr. 13370/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe str. Gabroveni nr. 20, sector 3", 
| conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 
)_aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gabroveni, perpendicular, 
până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) i razna, aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si identității 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





pf 


| | 1 LAM Uau 
Nr. 1798400 / 13371 / 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798400/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13371/04.12.20189, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Straja nr. 6 H, sector 4', 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. Și pianuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în spaţiul verde bloc din str. Almașul Mare 
nr. 14, bl. 58 A, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiu verde bloc 58 A din str. 
Almașul Mare nr. 14. 


In urma analizei documentației depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

c) in dreptui arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. | 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1798599 / 13373 ! 10, VAN. 29 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — pentru d-na — prin d-na 
— solicită ridicarea exempiarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798599/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13373/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament eiectric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. 
Cornişei nr. 25, sector 2", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul str. Cornişei, perpendicular, până la 
limita din partea dreaptă a proprietății; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea urmăţoarelor condiții: 

n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


EC GR:EXECUTIV, 
Si4găna-) POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1806677/13930 0, IAN. 1I5 
Către: SC Ginicon SRL, str. Modestiei, nr. 62, sect. 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1806677/19.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.13930/20.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Extindere reţea gaze naturale în vederea branșării cu gaze naturale a 
imobilului situat pe str. Șoimului, nr. 49, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP, sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o lungime de aproximativ 5 m, 
având ca punct de branşare instalația de gaze naturale existentă în str. Soimului, până la 
nr. 49, ca punct final; 

Branșşamentul va fi pozat la limita dreapta a imobilului cu nr. 49; 

În dreptul imobilului cu nr. 49, există o platbandă de aliniament, de aproximativ 50 cm 

lățime, care conţine un arbore și vegetație. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspecteior constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 









in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare vegetație). 

c) in timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

e) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendroiogic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUȚIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1807028/14013 
Către: SC Powertec Proiect SRL, str. Banu Mania, nr. 2, mansardă, ap. 5, sect. 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1807028/20.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.14013/23.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mircea 
Zorileanu, nr. 85, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 251 

m pe domeniul public, având ca punct de manșonare rețeaua de distribuție a energiei 

electrice, aflată în dreptul imobilului cu nr. 7, la Pi 156, din str. Av. Cpt. Nicolae Drossu; 

Lucrarea se va realiza în subteran începând cu trotuarul str. Av. Cpt. Nicolae Drossu, va 

străpunge carosabilul str. Av. Cpt. Nicolae Drossu, la interesecția cu str. A. Constantin, și 

va continua în trotuarul numerelor pare din str. Av. Cpt. Nicolae Drossu, din dreptul 

imobilului cu nr. 8; 

Traseul branșamentului va continua prin trotuar, va subtraversa str. Av. Petre Creţu, apoi 

prin trotuarul numerelor pare din str. Av. Cpt. Nicolae Drossu, va subtraversa str. Mircea 

Zorileanu și va continua prin trotuarul numerelor impare din trotuarul str. Mircea Zorileanu, 

până la imobilul cu nr. 85, ca punct final; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 85; 

Pe tot traseul din trotuar al bransamentului există alveole de aproximativ 80 cm lăţime, care 

conțin arbori și vegetație; 

De asemenea, în dreptul imobilului cu nr. 85 există o alveolă cu dimensiunea aproximativă 

de 80 cm lăţime, care conţine un arbore și vegetație. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
roiectului (inclusiv plantare vegetație). 

c) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1 m între 

bransament si axul arborilor situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona- Vanane POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 180/7143 / 14016 (1776823/11030) / 70. IAN 2929 


Către : SC INFRA PLAN SRL 
Sir. Știrbei Voaă nr. 50, sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776823/26.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11030/27.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
| 1807143/20.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14016/23.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
șos. Gheorghe  lonescu  Sisești nr. 98 A, sector 1”, conform C.U. nr. 
„Vă comunicăm următoarele: 








i În baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic: 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Ghe. ionescu Sisești, | 

perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor Sf 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

| 





completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de deirişare sau toaletare material dendrologic. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1808223/14057 
10. IAN. 15 
Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1808223/23.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.14057/24.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare a imobilului 
situat pe str. Episcop Vulcan, nr. 14, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
în baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 9 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 14; 

Lucrarea se va executa subteran, în carosabil si trotuar, pe o lungime de aproximativ 7 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de canalizare, aflată în dreptul imobilului cu nr. 14; 
Branșamentele vor fi i pozate la limita din stânga a imobilului cu nr. 14; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 14 s-a constatat existența a două platbande de aliniament, de 
aproximativ 60 cm lățime, care conțin trei arbori si 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
bransamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele ţii meteo nefavorabile. 















Di Omrminn Etanshhaian me AP? red mertal AETUAA rareori Enrrnmrachi Pcernâria PPR dk, 


In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





a LN NC E RE 


Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1808225/23.12.2019 şi la 
Direcția de Mediu cu nr.14058/24.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare a imobilului 
situat pe str. Sfântul Gheorghe, nr. 44, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
Certificatului de urbanism nr. si planuri anexe; 
Memoriul tehnic; 
clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 8 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 44; 

Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 7 m, 
având ca punct de branşare rețeaua de canalizare, aflată în dreptul imobilului cu nr. 44; 
Branșamentele vor fi i pozate la limita din dreapta a imobilului cu nr. 44; 
În dreptul imobilului cu nr. 44 s-a constatat existența unei platbande de aliniament, de 
broximativ 40 cm lăţime, care conţin sapte arbori și vegetație. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare vegetaţie). 

c) In timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrărea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

punzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
_Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1808229/14059 10, IAN. lui 


Către: Apa Nova București SA, str. tunari, nr. 60 A, ei. 6-9, sect.2 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1 













Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1808229/23.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14059/24.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie racord canal pentru imobilul situat pe Intr. Soldat 
Dobre D. loan, nr. 1, sectorul 1, București”, conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 5 m; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 1; 
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 









In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Simona-Mațiana POPA 
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Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1808808 / 14113 (1783451/11742) 1 


Către : SC GLANTZ INSTAL GRUP SRL - prin di. Morosan Ştefan Ovidiu — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control! - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Mediu cu nr. 11742/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 

1808808/24.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14113/30.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 

specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 

canalizare pentru imobilul din str. Boltei nr. 22, sector 4', conform C.U. nr. 
„ Vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branșament + Sm ; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Anghel Moldoveanu, 
perpendicular. până la aproximativ 8m și 9m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 


art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1782959/1799421/11656/13553 4. TAN. 2020 


Către : APA NOVA BUCUREȘTI SA 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782959/15.10.20189 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11656/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1799421/05.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13553/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a staţiei de pompare 
ape uzate cu adresa Intrarea Poiana Lacului FN, sector 6, București”, conform C.U. 
nr. n , vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. | din ;i planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. 2 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADPDU SG; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 105m, având ca punct de pornire 
intrarea Poiana Lacului din LEA situat în dreptul imobilului cu nr. 31, pe un traseu ce 
străbate carosabilul, trotuarul Intrării Pătrarului şi continuă până la noul BMPT amplasat 
subteran în carosabilul Intrării Pătrarului în dreptul imobilului cu IE 209731. 

În aproprierea traseului s-a constatat existența vegetaţie spontane. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). De eliminat 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc. 
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In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp îriguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1795108/13044 7 
14, IAN, 2020 

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795108/22.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13044/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă cu branșament de gaze naturale pe drumul Ciorogăria, sector 6, 
București”, conform C.U. nr gi " din. _.  1'văcomunicăm următoarele: 


In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. din și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADPDU sector 6; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, având ca punct de pormire drumul 
Ciorogârla. Extinderea conductei de gaze de la punctul de racordare până în dreptul 
imobilului cu adresa în str. Albiţei nr. 1K va avea aprox. 12m. 

b) Bransamentul de gaze naturale de la noua conductă până la imobilul situat pe str. Albiţei 
1K va avea aprox. 2m și se va executa din drumul Ciorogâria. 

c) Lângă gardul proprietăţii situate la nr. 1K pe strada Albiţei, pe latura situată pe drumul 
Ciorogârla, există vegetaţie spontană precum și 2 arbori maturi. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nommnele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1795059/13045 14, JAN 2070 


Către : 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


SC VOTSALO SRL 


(Str. Tohani nr.2, bl.33, sc.3, ap.111, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 








2, 
inform 
a) 
b) 


C) 
















a) 
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C) 


d) 
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Mediu cu nr. 13045/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament apă și racord canalizare pentru imobilul situat pe strada Mușetești nr.24, 
sector 1, Bucureşti”, conform C.U. » doză din 1, Vă comunicăm 
următoarele: 


aţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795059/22.11.2019 şi la Direcţia de 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
C.U.nr.* * din ) ȘI planuri anexe; 
memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. 19824/09.10.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti: 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 


lucrarea de branșament apă se va executa subteran, pe o lungime de 5m, și se va racorda 
la conducta publică de apă potabilă aflată pe strada Mușetești. 

Racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 6m și se va racorda în rețeaua 
publică de canalizare existentă pe strada Mușetești. 

La limita din stânga a proprietăţii de la nr. 24 se află un arbore matur lipit de gard. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 











e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București“. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

PS DUS respectarea condițiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






















DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1798442/13366 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798442/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13366/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Piutașilor nr.74A, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 





















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 180m, având ca punct de pomire 
PTS1059 existent în trotuarul din str. Jimbolia, în dreptul imobilului, în dreptul imobilului 
situat la nr. 38E, continuă pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Jimbolia, 
carosabilul prin subtraversare și trotuarul numerelor impare al str. Brânarul, trotuarul 
numerelor impare și carosabilul (subtraversare) al str. Plutașilor până la noul FDCP 
amplasat în incinta imobilului alimentat situat la nr. 74A pe str. Plutașilor. 

Pe trotuarul străzilor Brânarul, Jimbolia și Plutașilor există vegetaţie, arbori în alveole 
precum si în platbande, vegetaţie spontană și arbuşti. 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionaţ de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendroiogi 





a) 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.17991731134721 |! TAN. 2020 | 


Către : SC EDIL PROIECT SRL -— prin d-na — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
+ Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 












Referitor la cererea dvs. înregistrată la PM.B.curnr. 1799173104.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu Nr. 13472105.12.2019, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Redimensionare rețea publică de apă potabilă pe str. Costin Neniţescu, sector 6", conform 
C.U. nr. vă comunicăm următoarele: 














în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) CU.rr. şi planuri anexe, 

b) memoriul tehnic, 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 
î) avizemis de ADPDU sector 6. 




















i Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe O lungime de 140m; 

b) lucrarea se vă executa în carosabilul str. Costin Neniţescu, între bd. Timisoara și str. 
Munţilor; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 












În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 
ndiționat de respectarea următoarelor conditii: 


Condii p 








a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveti obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, coniorm 
revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea_ramurilor arborilor prin _manevrarea utitajelor_din 























(ti 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marians a 


d) 


e) 


9) 


Î) 


_K) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la 


dotare. | 
În cazul în care esie secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi. 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. | 
In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prâbușşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze | 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) | 
In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabi! numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 Privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea Și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 71 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării ȘI | 
pentru respectarea condițiilor din aviz. | 
In baza acestui aviz nu Se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 
data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











7 3 | | 
Nr. 1798986 / 13480 14. IAN 2020 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL - Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798986/04.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13480/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Creţu Nicolae Florin 
nr. 9 bis, sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 





1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2: Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Creţu Nicolae Florin, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m-—1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manuai sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de !a finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 


E obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii. eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. | 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic. 

k)_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr.1799001/13481/ 14 IAN 220 | 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL - Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799001/04.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13481/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dimitrie Onciu nr. 5 A, sector 2”, 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
4. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






















a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m,; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dimitrie Onciu, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1798971/13482/ Th ; 


Către : SC AVI! PROD GRUP SRL - Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 











Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798971/04.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13482/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Scorţan lon nr. 51, sector 2", 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 





in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Scorţan lon, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 








În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executaniul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 
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Nr. 1799486 / 13547 / 
Către : SC GINOCON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuja nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799486/05.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13547/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Scurtă nr. 5, 


sector 5", conform C.U. nr. _. E ) -. vă comunicăm următoarele: 
1, in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. | ii ““i planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr Ei emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării contorm 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 47m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Ghidigheni, prin 
carosabilul str. Ghidigeni, apoi prin carosabilui Intrării Scurte, până la aproximativ 0,5m faţă 
de limita din partea dreaptă a proprietăţii, 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușii 

plantați. 

În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1799490 /13550/ 4 IAN 2020 
Către : SC GINOCON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector î 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 














Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799490/05.12.2019 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 13550/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Păsărani nr. 70 IE 237552, 
sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă pe drumul de acces/servitute din 
str. Păsărani, perpendicular, până la aproximativ 18m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați. 

In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 

in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1800202 /13567/ 44, IAN. 2020 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de ia 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1800202/06.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13567/09.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Mutare branşament de apă potabilă existent pe str. Vulcanei nr. 1, sector 2", conform C.U. 
nr, „vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 












a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2, Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m distribuitor de apă + 2m branşament 
de apă; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vulcanei, perpendicular, 
până la aproximativ Sm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbusti 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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TAN 2020 


Nr. 1801541 /13648/ 


Către : SC EMGAZ CONSTRUCT SRL — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, ei. 1, sector 4 
Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801541/10.12.2019 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 13648/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pogoanelor nr. 159, lot 1, sector 


4, conform C.U. nr. „ Vă cormunicăm următoarele: ____ IN N Ia 
1; În baza informaţiitor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. | 
2. Urmare verificării pe teren din data de 08. 01.2020 a traseului lucrării conform | 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Pogoanelor, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi si arbori/arbusti 
plantați. 
3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) |n cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza Acestul avi aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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Nr. 1801820 / 13690 (1757542/7313)/ 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


14. IAN 2030 


Către : D-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 


1. 
a) 
b) 
C) 
d) 
e) 


Î) 
ra 


a) 
b) 


C) 


a) 


b) 


C) 


d) 


e] 


AGA 
Bd Reoina Elisabeta nr. 47. cod oosta! 050013. sector 5. Bucuresti. România PIN | d, | 


“Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757542/23.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7313/24.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1801820/11.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13690/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric pentru imobilul situat pe 
str. Fortunei nr. 69, sector 1”, conform C.U. nr. „Vă comunicâm 
următoarele: 


În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


C.U. nr. şi planuri anexe; 

memoriul tehnic: 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 


lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

lucrarea se va execuia din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Fortuna, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5-1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


al n ni on me ae e O bea E >> Pa a PL 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 












9) 


constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 


obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1802612 / 13727 ! 
Către : SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1802612/12.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13727/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Jandarmeriei nr. 9-11 (sală de sport 
__), sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
_aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01. 2020 a traseului lucrării conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Jandarmeriei, până ia 
aproximativ 145m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii / aproximativ 13m faţă de 
colţul din dreapta al sălii de sport; 

C) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuşti 

_plantaţi. 
3, n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul a iz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1802613 /137321 15, IAN. DU 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Mediu cu nr. 13732/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi realizarea unui racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. 56, sector 2", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele; 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + 8m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, 
până la aproximativ 1m şi 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


Ea În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul | 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. | 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 


e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1802620/137331 MANIU 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1802620/12.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13733/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Redimensionare branşament de apă potabilă pentru imobiiul situat pe str. Măgura 
Vulturului nr. 96-98, sector 2", conform C.U. nr. +, Vă comunicăm 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 








Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
)_avizul favorabil emis de ADP sector 2. | 
Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Elev Ştefan Ştefănescu, 

perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a propietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material! dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de v: valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1803426 1137791 1 IAN AZ 
Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24-26, sector 5 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1803426/13.12.2019 şi la Direcţia de 
| Mediu cu nr. 13779/16.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Sucidava nr. 7, sector 2", | 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 






1, In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

____e)_ avizul favorabil emis de ADP sector 2. | 
2. Urmare verificării pe teren din data de 08.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Sucidava, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuști 
plantați. 
3, În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite | 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Da are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTE 






Simone ii Întocrmit: 
a pi i 
5, xD. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





= E pr 


Nr. 1806861 /13928 (1789731/12483)/ 1% IAN CUL 


Către : SC TITAN SUN PARK SRL — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciui Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789731/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12483/06.11.2019, completată cu documentația înregistrată la P.MB. cu nr. 
1806861/19.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13928/20.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie eiectrică a imobilului cu adresa 
str. Poștalionului nr. 61-67 A, sector 4", conform C.U. nr. „Vă 
comunicăm următoarele: 


ere ze -= e RR i 


1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 
î) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3000m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare ai șos. Giurgiului, la 
intersecție cu Drumul Bercenarului, prin trotuarul nr. pare și impare al Drumului 
Bercenarului, subtraversează str. Pogoanelor, prin drumul de pământ fără denumire 
cuprins între str. Pogoanelor și Drumul Poștalionului, apoi continuă prin Drumul 
postalionului, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și din vecinătatea 
traseului lucrării. 


3. in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau | 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 


| materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare _a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






























DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 








Red:P.R./4ex.-10.01.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1806888 / 13929 (1789726112484) / 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789726/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12484/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1806888/19.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13929/20.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branșamente pe str. Aurel Perșu, Drumul Dealu Aluniș, Drumul Poștalionului nr. 65 și drum 
de acces cu IE 228035 , sector 4", conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele; 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1074m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Aurel Perșu, în apropierea 
intersecţiei cu str. Turnu Măgurele, continuă prin carosabilul str. Aurel Perşu pe partea 
imobilelor cu nr. pare, apoi prin carosabilul Drumului Dealul Aluniș, prin carosabilul 
Drumului Postalionului, prin drumul de acces cu IE 228035 până în dreptul imobilului cu nr. 
65, lot 5, din Drumul Poștalionului, unde are CT; 

C) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente răsfirată și nou creată din 

aliniamentul Drumului Poștalionului. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proteiare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul | 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


a 


DIRECTOR EXECUTIV, 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


— POL 





1 0. VAN. 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810315/66 4 TAN 202 


Către: SC Avi Prod Grup SRL, sect. 2 (solicită ridicarea exemplarului de la Registratură) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810315/7.1.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.66/8.1.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării „Execuţie branșament gaze naturalea imobilului situat pe str. Aldeni, nr. 38, boc C2, 
sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr.. vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 9.1.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 5 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuție a gazelor naturale, din str. Aldeni, aflată 
în dreptul imobilului cu nr. 38, bloc C2; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 38, bloc C2; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 38, bloc C2 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, 
de aproximativ 60 cm lăţime, care conţine patru arbori şi gazon. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
























conform 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) in timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


alu 


10, IAN. 2020 


Red: A.N./5 ex.-10.12.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
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i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801758/11.12.2019 Şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13694/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branșamente pe str. Episcop Vulcan, pentru imobilul 
din Bd. Bucureștii Noi nr.166B, sector 1, București”, conform C.U. din 
27.09.2019, vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.nr. din 27.09.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 














2. Urmare verițicării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă de gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi 
nr.166B se va executa subteran, pe o lungime de 298m din care pe domeniul public 
aprox. 4m, având ca punct de cuplare conducta de gaze naturale existentă pe strada 
Episcop Vulcan. Traseul de extindere a conductei continuă pe drum privat (acces din Str. 
Epicop Vulcan). 

b) În apropierea accesului din str. Episcop Vulcan către proprietatea situată cu adresa pe Bd. 
Bucureștii Noi 166B, la limita trotuarului(neamenajat) cu carosabilul, există arbori. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axui fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proteiare a 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810632/108 17. VAN. 2020 


Către: SC Master Gaz SRL, str. Domnița Florica, nr. 9, sect.4, București 


Spre ştiinţă: ADP 2, Șos. Electronicii, nr.44, sectorul 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810632/8.1.2020 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 108/9.1.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Aleea Porolissum, nr. 23, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
7 Urmare verificării pe teren din data de 10.1.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 6 m; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 23; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 





EUR BaE)za) 
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d) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 








e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





PS ca ME E E EI = 


Nr. 1798430/13365 17, VAN. 2Uzd 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798430/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13365/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Maior Gheorghe Șonţu nr.9, 
sector 1”, conform C.U. nr. „, Vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. 9 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m, pornind din PTAZ 4952 existent în 
incinta imobilului situat pe strada Moior Gheorghe Șonţu nr.6, traseul continuă prin 
subtraversarea carosabilului până în incinta imobilului alimentat, situat la nr. 9. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 














n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

P | 


f) 
Naţionale. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1798911/13473 


Către : SC ELTEO CONSTRUCT SRI.- in atenția domnului Teodorescu Constantin 
(Str. Voroneț nr. 12, bi. D7, sc.1, et.4, ap.12, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798911/04.12.2019 şi 


la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13473/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de apă poatabilă pentru imobilul la imobilul din Str. Polonă nr.35, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
f) avizul Ministerului Culturii nr. : 









2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, având ca punct de pornire conducta 
Dn 200 mm Fontă existentă pe str. Polonă, traseul continuă prin carosabil și trotuar până la 
limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 35. 
b) Pe trotuarul numerelor impare, în fața imobilului situat la nr. 35, se află arbori în alveole. De 
asemenea, la limita din stânga se află o alveolă cu un arbore matur. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În_cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1798973/13476 . 17. IAN ZUZ0 


Către : SC AV! PROD GRUP SRL 
(Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuta nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798973/04.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13476/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Şoseaua Gheorghe lonescu Sisești 
nr.359, sector 1, București”, conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 











in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 








Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m, pornind din conducta existentă pe 
Drumul Piscu Scoarţei până ia limita din stânga a imobilului ce are adresa pe Sos. 
Gheorghe lonescu Sisești. 

b) În vecinătatea traseului lucrărilor există vegetaţie spontană 











n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București“. 
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material dendrologic. 





Naţionale. 








DIRECTOR EXECUTIV, 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Anca Ale 


14. IAN, 2020 












f) Prezentul aviz este valabil numai_ însoţit de_avizul Ministerului _Culturii_și Idenţității 


dru 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1798962/13483 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Ghiocei nr. 11, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798962/04.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13483/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Sf. Petru şi Pavel nr.29, 
sector 1, București ”, conform C.U. nr „Vă comunicăm 
următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea de branșament se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de 
pornire conducta existentă de gaze naturale aflată în carosabilul din străzii Sf. Petru şi 
Pavel. Branșamentul va fi pozat la aprox. 6m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate 
la nr. 29 
b) Pe trotuarul numerelor impare al străzii Sf. Petru și Pavel, în dreptul imobilului situat la nr. 
29 există o platbandă de aprox. 1m lăţime în care se află un arbore și vegetaţie spontană. 
De asemenea, în dreptul imobilului de la nr. 29 se află o alveolă goală, fără arbore. 












n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexaţidi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1799479/13548 


Către : SC GINICON SRL 
(Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799479/05.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13548/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Făgăraș nr. 34, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP secior 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Sm, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe strada Făgăraș. Traseul străbate carosabilul şi trotuarul numerelor 
pare iar branșamentul va fi pozat la 0,5m faţă de iimita din stânga a proprietăţii situate la 
nr. 34. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 












In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilo 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M-B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





r de infrastructură (tehnico-edilitare și 













Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1805881/13897 





Către : S.C SFACLA PROJECTS S.R.L 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1805881/18.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13897/19.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord canalizare pentru imobilui situat în Sos. Gheorghe lnnaccu 
Sisești nr.109B, sector 1, București”, conform C.U. nr.: 3, 
vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentatia devusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. din « și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. nisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

2, Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branșament apă se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din 
conducta publică de apă potabilă aflată pe Şos. Gheorghe lonescu Sisești. 

b) Racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 5m și se va racorda în rețeaua 
publică de canalizare existentă pe Șos. Gheorghe lonescu Sisești. Căminul de racord se 
va amplasa pe drum de servitute. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

plantați. 














n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 













ei Acţi EXECUTIV, 
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Exp. Anca Ajekandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1810962/1147 2 Î IAN. 7 ră 


Către: SC Bamart Development SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 7 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1810962/9.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 147/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate 
pentru imobilul situat pe Str. Renașterii, nr. 56, sectorul 1, București”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament la reţeaua de distribuţie a apei potabile se va executa 
subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 5 m; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 56; 
b) Racordarea ia reţeaua de canalizare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, 
pe o lungime de aproximativ 7 m; 
Racordul va fi conectat la rețea în dreptul imobilului cu nr 58, apoi traseul lucrării va 
continua prin carosabil și trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 56; 
c) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
















Bd, Reaina Elisabeta nr. 47. cod postal 050013 sector 5 Bucuresti România FLP | Gl, | 










protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 









e 


Simona-Mariana POPA 
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Nr.1810805/148 21 (AN 2020 
Către: E-Distribuţie prin domnul Romeo Beleţ, str. Bănişor, nr. 12, sect. 4 


Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810805/9.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 148/10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie racordare la rețeaua electrică pentru imobilul 
situat pe Str. Glodeni, nr. 14, blocul C2 sectorul 2, București”, conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2; 
Aviz Ministerul Culturii și Identității Naţionale cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 17 m; 

Manșonarea se va realiza la stâlpul din dreptul imobilului cu nr. 18; 

Traseul va continua prin trotuar până la imobilul cu nr. 14, blocul C2; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 14, blocul C2; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul! aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
















Alia 
Bd. Reaina Eksabeta nr. 47. cod nostal 050013. sector 5. Bucuresti România FPS | sk, | 





| dendrologic. E a | i 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ | 
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Nr. 1810804/149 21 IAN i 


Către: E-Distribuţie prin domnul Ronieo Beleț, str. Bănişor, nr. 12, sect. 4 


Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Electronicii nr. 44, sectorul 2 






feferitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810804/9.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 149.10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament energie electrică pentru imobilul 
situat pe Str. Peisajului, nr. 20A, sectorul 2, Bucureşti”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 15 m din domeniul public; 

Manșonarea se va realiza la stâlpul din dreptul imobilului cu nr. 24, apoi va 

continua prin trotuar până la imobilul cu nr. 20 A; 

Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 20 A: 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti“; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


“Var 


17. IAN, 23 


Red: A.N./5 ex.-14.01.2020- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
htip:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
la data de ............... Mid 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1810802/150  „. 
2 1 IAN, 2020 


Către: E-Distribuţie prin Romeo Beleţ, str. Bănişor, nr. 12, sect. 4 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810802/9.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 150/10/01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament electric pentru imobilul situat pe Str. 
Marmurei, nr. 6B, sectorul 1, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 5 m; 
Manșonarea se va realiza ia stâlpui din dreptul imobilului 6B, pe trotuarul numerelor 
impare din str. Marmurei, la intersecția cu str. Sfinţii Constantin și Elena; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 6B; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































b 


oo 













AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR /EXBCUTIV 





intocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Experti 


ZANE 


17. IAN 2027 


Red: A.N./5 ex.- 14.01.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/A4ww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
la data de .................. 
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Ed. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5. Bucureşti, Romania 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1810887/151 dz) 
Către: SC Tehnic Instal Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810887/9.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.151/10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare a imobilului 
situat pe str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 75-83, sectorul 1”, conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 14.01.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 6 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuție a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 75-83; 

Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 7 m, 
având ca punct de racordare reţeaua de canalizare, aflată în dreptul imobilului cu nr. 75-83; 
Branșamentele vor fi pozate în dreptul imobilului cu nr. 75-83; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 75-83 s-a constatat existența a zece alveole, de aproximativ 50 
cm țățime, care conțin fiecare câte un arbore şi vegetaţie spontană 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























conform 

















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșamente și axul arborilor situați în vecinătatea traseului lucrărilor, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul! va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor. din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coniorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 





7 IAN aa 


Red: A,N./5 ex.- 14.01.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://Www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
pe data de .................. 





Bd. Regina Eksabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





TI 


Către: doamna Olivia DIMA, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 18A, sect. 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810960/9.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.161/10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament energie electrică a imobilului situat pe str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 16A, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.01.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 4 m din domeniul 
public; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 16A; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 16A s-a constatat existenţa a două platbande de aliniament, de 
aproximativ 50 cm lățime, care conţin fiecare câte un arbore si vegetaţie spontană 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























conform 










AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) In timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor preiudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


















Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


PR 


17. IAN. 2070 


Red: A.N./5 ex.-14.01.2020 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
pe data de .................. 
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Bd. Reaina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1806687 / 13933 (1772320/10441)/ 7 ] IAN 2049 


Către : S.C Prosper Gaz S.R.L 
Bd. Basarabia nr. 69, bl. A16, sc.1, ap. 6, et. 1, sector 2, București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P. M.B. cu nr. 1772320/12.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10441/13.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu rr. 
1806687/19.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13933/20.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă și racord gaze naturale pentru 
imobilul situat în strada Sit. Neagoe Teodor nr. 3, sector 1”, conform C.U. 


nr. „Vă comunicăm următoarele: 
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 37m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sit. Neagoe Teodor în 
apropierea intersecţiei cu șos. Chitilei, prin carosabilul str. Sit. Neagoe Teodor, până la 
aproximativ Sm față de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8597/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 





d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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2, Urmare verificării pe teren din data de 16.01.2020 a traseului lucrării conform 





răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 


9) 


h) 





În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp înguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


mi 


17, LAN 202 


Red:P.R./4ex.-17.01.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aarew. pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1806189 / 13942 (1794728/13035)/7 — 71 IAN 20720 


Către : PFA BURCEA CLAUDIA - prin di. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794728/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13035/22.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu rr. 
1806189/19.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13942/20.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Valea Furcii nr. 34, sector 6", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 









In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
avizul emis de ADPDU sector 6. 












PA Urmare verificării pe teren din data de 16.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 319m; 
b) lucrarea se va executa PT 2083 existent în spatele blocului A 4 din str. Valea Oltului nr. 6, 
continuă prin aleea de acces pietonală aferentă blocului A 4 din str. Valea Oltului nr. 6 și A 
5 din str. Valea Oltului nr. 8, subtraversează str. Valea Oltului, continuă prin trotuarul nr. 
pare al Drumului Valea Furcii, apoi prin drumul de servitute, până la aproximativ 6m faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiile verzi aferente ale 
blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament și piatbandă din vecinătatea traseului lucrării. 














n urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau | 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_1) Prezentul aviz are termen de valabilitate î an de la data emiterii. aa 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1807648 / 14017 1 "A. 0 
Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, secior 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1807648/20.12.2019 şi la Direcţia d 
Mediu cu nr. 14017/23.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe şos. Olteniţei (tronson 
cuprins între şos. Ghiurgiului și str. Secerișului), sector 4, conform C.U. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 
















În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

| 2. Urmare verificării pe teren din data de 16.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1377m; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul șos. Olteniţei tronson cuprins între sir. Secerișului și 
șos. Giurgiului, pe partea imobilelor cu nr. impare, prin spaţiu verde bloc 3 D din șos. 
Oiteniţei nr. 18; 

c) se avizează execuția a 8 branșamente noi; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării 

din aliniament și spațiu verde. 
e) __ | | 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare (având în 
vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor SR 
8591/1997). 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau | 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 


__ materialului dendrologic, se_va evita depunerea p ământului sau altor materiale în jurul | 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din | 


dotare. | 
În cazul în care este secționat sistemul radicular al! materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. | 





î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 

| autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

| verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și | 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

| |)__ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA | 
Întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1810092/64/ 1 4UZ] 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin di. - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 











Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1810092/07.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 64/08.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobiiului situat pe str. Gheorghe Sterian nr. 8, sector 2", 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 









în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 











a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
avizul Ministerului Culturii nr. 

















2, Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în dreptul intersecţiei str. Arh. Hârjeu cu str. 
Gheorghe Sterian, prin trotuarul str. Gheorghe Sterian, până la aproximativ 5m faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 
















a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. n, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". | 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810700/ 107 (1796278/13140)! 27 | n 


Către : SC GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL 
Str. Câineni nr. 20, sector 1 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e ADP Sector1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 
Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796278/26.11.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 13140/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 


1810700/08.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 107/09.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 


bd. Gloriei nr. 54, sector 1', conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 
ÎI in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m; 

b) lucrarea se va executa din PTZ 3245 existent în curtea Scolii Gimanziale Speciale pentru 
Surzi nr. 1latura din str. Dăeni, subtraversează str. Dăeni, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Dăeni, prin strada Moviliţei, subtraversează bd. Gloriei, continuă prin trotuarul nr. pare 
al bd. Gloriei, până la aproximativ 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

Cc) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


| 3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) in timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SAR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) | 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării si 
pentru respectarea condițiilor din aviz. | 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. | 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810544,1812527] 111,342 (1796052/13142)/ >» 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — solicită ridicarea N. 2000 rnplarului de ja registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796052/26.11.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 13142/27.11.2019, completată cu documentațiile înregistrate la P.M.B. cu rr. 
1810544/08.01.2020, 1812527/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 111/09.01.2020, 
342/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament 
de gaze naturale pentru imobilul! situat pe str. Doamna Elena nr. 20, sector 1", conform C.U. 
nr. vă comunicăm următoarele: 









1. In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rnr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
__e) aviz de traseu emis de ADP sector 1| 
Urmare verificării pe teren din data de 16.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Elena, 
perpendicular, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbusti 


__P lantaţi. 


3.  inurma analizei documentaţiei depuse : Și a aspectelor constate pe teren se emite 
AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


— mana 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz apssieunaipge valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Zis 
DIRECTOR EXECUȚIE, «o N 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1811425/177 27. LAN, 2029 
Către: SC EMGAZ Construct SRL, str. Armeniș, nr. 2, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1811425/10.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 177/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 46, sectorul 2, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 4 m, în dreptul imobilului cu nr. 46; 

Branșamentul va fi pozat la iimita din dreapta a imobilului cu nr. 46; 

Pe traseui lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”; 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1811430117827 [AN 2090 
Către: SC Emgaz Construct SRL, Str. Armeniș, nr. 2, sect. 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1811430/10.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.178/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de gaze naturale a imobilului situat pe str. Duetului, 
nr. 21, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului lucrării, coniorm 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 6 m, 
având ca punct de branșare reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 21; 

Bransamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 21; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 21 s-a constatat existența a trei platbande de aliniament, de 

aproximativ 50 cm lățime; 
Platbanda de la limita din stânga a proprietății conţine arbori și vegetație spontană, fiind 
delimitată de un gard de protecţie; 
Platbanda de la limita din dreapta a proprietăţii conţine un arbore și vegetație spontană, 
fiind delimitată de un gara de protecție; 
Platbanda situată central, între cele două platbande descrise mai sus, conţine un arbore 
retezat si vegetație spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

in cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 


ari. 4, lit. b din Anexa î la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detfrişare sau toaletare material dendrologic. 

_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1812096/271 27. IAN, 2079 
Către: SC Miral Instal Compani SRI, Aleea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, sect. 3 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812096/13.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.271/14.01,2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branşamente de apă potabilă și racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Barbu Văcărescu, nr. 102, sectorul 2”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tțehnic; 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările se vor executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 35 

m, având ca puncte de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 

imobilului cu nr. 139; 

Branșamentele vor fi pozate la limita din stânga a imobilului cu nr. 102; 

Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 30 m, 

având ca punct de racordare rețeaua de canalizare, aflată în dreptul proprietăţii dintre 

imobilele 137 și 139; 

În dreptul imobilului cu nr. 102 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de 

aproximativ 30 cm lățime, care se întinde pe toată suprafata laturii din str. Barbu 

Văcărescu; Platbanda conţine arbori și vegetaţie (gazon); 

De asemenea, în trotuarul din dreptul imobiluiui cu nr. 102 din str. Barbu Văcărescu, există 

alveole de aproximativ 45 cm lățime, care conţin arbori și vegetație 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) In timpul executării lucrărilor aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita dep pământului sau altor materiale în jurul 
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9) 


trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si executia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1812499 / 338 (1650570/7760)/ 27 JAN 2029 
Către : DI. — prin di 

Str. 

E-mail: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 














= 


a) 
b) 


C) 


b) 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


- OP ....._..——_._—_——————— a — - = = = = 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


a) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650570/09.08.2018 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 7760/10.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1812499/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 338/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: 


„Branșament de apă şi racord de canalizare pentru 


imobilul situat pe str. Panciu nr. 23 A, sector 1", conform C. U. nr. cu 
prelungirea valabilității până la data de , Vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rr. cu prelungirea valabilității până la data de și 
planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 





lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m branșament + 7m racord; 

lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Măicânești, până la 
aproximativ 3m și 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbusști 
plantați. 


AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: Ă 


n situația in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 


c)_ Nerespectarea celor menţionate în rezentul aviz de s cialitate va fi sancţionată coniorm 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. | 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Direcţia de Mediu 





DP mms 


Nr. 1786041/1811438/12054/180 27 IAN 2029 


Către : Domnul Dendea lon 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786041/24.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12054/25.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1811438/10.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 180/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de energie electrică pentru imobilul situat în 
str. Cisnădie nr.7, sector 1, București”, conform C.U. nr. f 
vă comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, pornind din LEA existent pe str. 
Florilor, în apropierea imobilului de la nr. 4, până la imobilul ce are adresa în str. Cisnădie 
nr. 7, la noul BMPT proiectat. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























b) 









AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 _la HCGMB_nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de !a data emiterii. 









DRECI Gt EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





"nr 


Nr. 1789164/1810536/1812525/12454/117/41 27, A 
"A dap 


Către : SC DFS PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789164/04.11.2019 și la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12451/05.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1810536/08.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 117/09.01.2020 și documentaţia înregistrată la 
P.M.B cu 1812525/14.01.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr.341/15.01.2020 prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament pe gaze naturale pentru imobilul 
situat pe strada Dumitru Secăreanu nr. 14, sector 2, București”, conform C.U. nr. 

„ Vă comunicăm următoarele: 














In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U. nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, pornind din conducta existentă pe 
str. Dumitru Secăreanu până la 1m faţă de limita din dreapta a imobilului cu situat la nr. 1A. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantați. 

















n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB_nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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d) 








autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocrmnit: 


Exp. Anca Aegiiru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1791955/1807565/12730/14019 27 PP i 
Ar, 4023 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA prin împuternicit Mitroi Ionuț 
(Str. Pălntinișului nr.26, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791955/13.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12730/14.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1807565/20.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14019/23.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Regimentului nr.35A, sector 1, București”, conform C.U. nr 

„Vă comunicăm următoarele: 









In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2019 a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 147m din care 8m pe domeniul public, 
pornind din trotuarul numerelor pare al str. Drumul Regimentului, apoi pe drumul de acces 
dintre imobilele cu 1E215405-1E258375, apoi continuă prin terenul din dreptul imobilului cu 
IE 271992, IE269666 și pe drumul de servitute din fața imobilului alimentat. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuşti 

plantați. 














conform 








n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp îfri 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 
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Mai, 


wma PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
EA Direcţia de Mediu 





Nr. 1796011/1812522/13153/339 5a/a30 [27072030 


Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Muncipiului Bucureșli) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796011/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13153/27.11.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1812522/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 339/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Racord conductă și branșament gaze naturale pentru 
imobilul situat în Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.109B, sector 1, București”, conform C.U. 
nr.312/18TEIDD/1/16327 din 30.07.2013, vă comunicâm următoarele: 



















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 312/18TEIDD/1/16327 din 30.07.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 17491/29.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti ; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 196m, punctul de cuplare pornind din 
conducta de gaze existentă în Sos. Gh. lonescu Sișeșii, până la imobilul situat la nr. 109B. 
Cuplarea la conducta existentă se va executa pe domeniul public, restul lucrării fiind 
executată pe drum privat de acces. 

b) În apropierea punctului de cuplare, în trotuarul Șos. Gheorghe lonescu Sisești există arbori 

aflaţi în alveole. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior_din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marlie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

|) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1799854/13566 


Către : INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 
intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 Lu 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799854/06.12.2019 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr.13566/09.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe Aleea Taifunului 
7, sector 3, București”, conform C.U. nr.223R/1706062 din 21.03.2019, vă comunicăm 
"următoarele: 





A In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 223R/1706062 din 21.03.2019 şi planuri anexe: 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. 10448/22.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
)_aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3-Direcţia Servicii Publice ; 








2: Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseuiui lucrării 

| informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
17m, pornind din conducta existentă pe aleea Taifunului până în dreptul imobilului situat pe 
aleea Taifunului nr.7, unde va avea cap terminal. Branşamentul va avea o lungime de 2,5m | 
și va fi pozat Ia limita imobilului de la nr.7, aleea Taifunului. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști | 

plantați. 








conform | 







În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3_la_HCGMB__nr._220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor_pentru_avizarea, | 
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autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1802825/13734 





Către : PROSPER GAZ SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1802825/12.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13734/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: | 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Silozului nr. 20A, sector 2, 
| București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 






- În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; | 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 2; 
avizul Ministerului Culturii nr. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe str. Silozului, traseul străbate carosabilul și trotuarul numerelor pare 
până la limita imobilului situat la nr. 20A, str. Silozului. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbușşti 
plantați. 










În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

Cc) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care_se specifică condiţiile de lucru pe timp fri 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





POPE E i 





+ IAN. 2020 


Către : PROSPER GAZ SRL 
(solicită ridicare exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Nr. 1802822/13736 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1802822/12.12.2019 şi 


la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13736/13.12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării „Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Șos. Pantelimonm nr. 266, bl.E, 
sector 2, București ”, conform C.U. nr „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 2: 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 19m, având ca punct de pornire 
conducta existentă pe strada Marin Savu, lucrarea executându-se din zona situată înre 
blocurile 46 respectiv 47, până la limita de proprietate a imobilului ce are adresa în Şos. 
Pantelimon nr.266. 

b) În zona există material dendrologic (arbori), lângă gardul proprietăţii de la nr. 266 precum şi 

langă PT 3054. 




















in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d)_În_ cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendroloai 
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e) 


9) 


h) 


j) 





răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
entru respectarea condițiilor din aviz. 
n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 


Ei 


2 | IAN 2029 


Red:AA./3ex.-20.01.2020 - prezentul aviz a lazi postat pe site-ul PMB 
htp /Aww_pmb.rofinstiluti/primaria/directii/directia_mediuf/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . pe daia de 


Bd Regna Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http: pmb.ro 


== o EP — 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





OI TIE a a 05% ZII e aa 


Către: Marna. Soc. Com. Serv. SRL, str. Tâmpa, nr. 1, bl. 1C, ap. 27, sectorul 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, Strada Domnița Ancuţa 1, București 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1804957/17.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.13850/18.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 
1812686/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 351/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
șos. Străulești nr. 93-199, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
a) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

d)_ Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 450 
m, având ca punct de manșonare Postul de transformare cu nr. 4300, aflat în dreptul 
proprietății cu nr. 69 din str. Coralilor; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Coralilor, 
până la intersecția cu şos. Străulești, unde va subtraversa str. Coralilor și va continua prin 
trotuarul imobilelor cu nr. impare din șos. Străulesti, până la imobilul cu nr. 93-199; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 93-199; 

b) Pe traseul executării lucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Coralilor, s-a 
constatat existența unor platbande de aliniament, de aproximativ 55 cm lăţime, care conţin 
arbori și vegetaţie (gazon); 

De asemenea, pe trotuarul șos. Străulești, în dreptul imobilelor cu nr. impare, s-a constatat 
existența unor platbande de aliniament cu o lățime de aproximativ 100 cm, care conţin 
arbori și vegetaţie (gazon). 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

roiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) In timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1 m între cablul 
electric și axul arborilor situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1804953/1812685/13849/352 
Către: Marna. Soc. Com. Serv. SRL, str. Tâmpa, nr. 1, bl. 1C, ap. 27 sect.2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1804953/17.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13849/18.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la PMB cu nr. 1812685/14.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 352/15.01.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe str. Bălăria, nr. 4, sectorul 1, București”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic: 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o iungime de 
aproximativ 10 m, pe domeniul public; 
Manşonarea se va realiza la PT 10016 din dreptul imobilului cu nr. 6 din str. 
Bălăria; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 4; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi i sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

proiecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In _baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1815909 / 833 (1801131,17929571700018/4 3638,12856,404)/ Z 35.o/ 2020 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
+ Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere — Direcţia Regională de 
Drumuri și Poduri Bucureşti - B-du! luliu Maniu nr. 407 A, sector 6 
+ Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — Direcţia Siguranţa 
Circulaţiei și Monitorizare Trafic - Serviciul Avize și Reglementări Siguranţa 
Circulaţiei — B-dul Dinicu Golescu nr. 39, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700018/21.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 404/21.01.2019, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1792957/15.11.2019, 1801131/10.12.2019, 1815909/22.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
12856/18.11.2019, 13638/11.12.2019, 833/23.01.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Trei branşamente de apă potabilă şi două racorduri de canalizare 
pentru imobilul din şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 50, sector 1, conform C.U. nr. 
i ;, Vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U. din 20.12.2018 și planuri anexe: 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

î) Autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emisă de Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — Direcţia Regională de Drumuri și 
Poduri Bucuresti; 

9) Acord prealabi! emis de Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere — 

Direcţia Siguranța Circulaţiei şi Monitorizare Trafic — Serviciul Avize și Reglementări 

Siguranța Circulaţiei. 

i In baza următoarelor adrese existente la dosar: 

a) Adresa nr. 13351/03.12.2019 emisă de Direcţia de Mediu către Direcţia Generală de Poliţie 
Locală și Control a Municipiului București, prin care se sesizează că la momentul 
verificărilor în teren din data de 19.11.2019 lucrările au fost executate; 

b) Adresa nr. 54218/24.12.2019 transmisă de Direcţia Generală de Poliţie Locală Și Control a 
Municipiului București către Direcţia de Mediu prin care suntem informaţi că verificarea și 
măsurile ce se impun intră în atribuţiile Poliţiei Locale sector 1; 

c) Adresa emisă de Poliția Locală Sector 1 prin care Direcţia de Mediu 
este înștiințată că “lucrările edilitare executate se încadrează în prevederile art. 11, alin (7) 
se pot executa fără autorizaţie de construire, lit. e. lucrări de branșamente și racorduri 
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă cu 

acordul/autorizaţia administratorului drumului”: 



























3. Menţionăm că în urma verificării teren din data de 19.11.2019 nu s-au constatat încălcări | 
ale memoriului tehnic, s-a respectat traseul lucrării conform planului anexă la C.U. nr. 
; nu au fost afectate spații verzi. 
















4, În urma analizei documentaţiei depuse, a adreselor şi a aspectelor constate pe teren 
se emite punctul de vedere favorabil, conform C.U. nr. 370/29TEIDD/B/45591 din 20.12.2018. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810540,1812533 / 114,345 (1796040/13146)/ YI CUL 
Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796040/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13146/27.11.2019, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1810540/08.01.2020, 1812533/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 114/09.01.2020, 
345/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere 
rețea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Cooperativei, pe drum de 
servitute cu IE 232058 și prin proprietățile cu IE 232045 și IE 206209, sector 5", conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





pă Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 236m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în Drumul Cooperativei, prin drumul de 
servitute, având CT în capătul drumului de servitute; 
c) se va executa un branșament din viitoarea extindere, perpendicular, până la aproximativ 
0,9m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului cu nr. 102 C din Drumul Cooperativei; 
d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 











În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c)_ Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de special 


- 
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Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșiai 050013, sector 5, Bucureşti, România IPN Gto, | 





art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810914 / 152] 
Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - Sir. Afluentului nr. 10, sector 1 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1810914/09.01.2020 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 152/10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Lucrare structurală de interconectare fir MP șos. Olteniţei, str. Cheile Tuzrzii, sector 4", 
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
„vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de 

şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Plan de coordonare rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 
PA Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 535m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Olteniţei, prin carosabilul 
șos. Olteniței, apoi prin carosabilul str. Cheile Turzii, continuă prin carosabilul str. Sfânta 
Agnes și se va interconecta în conducta existentă în orașul Popești-Leordeni; | 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 
n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 

In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Cc) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

giz-are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1810809/153/ 50. TAN 2020 | 


Catre : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1810809/09.01.2020 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 153/10.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Moldoveanului 
nr. 22, sector 5", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U. nr. si planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 








Bucureşti; 
Pian de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Moldoveanului în dreptul 

imobilului cu nr. 20, prin carosabilul str. Moldoveanului, până la aproximativ 0,5m față de 

limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_e)_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1811433/179/ 30. IAN 202] | 
Către : SC EMGAZ CONSTRUCT SRL - Str. Armeniș nr. 2, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1811433/10.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 179/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Triumfului nr. 20, sector 1", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. si planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 16. 01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Triumfului, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 18: 11748/273 
Către: SC Energoconstruct SRL, prin domnul Adrian Batog, str. Caraiman, nr. 63, sect.1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1811748/13.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 273/14.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică pentru imobilul situat pe Calea 
Dorobanţi, nr. 99, magazin 5, corp B, sectorul 1, București", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 
250m; 
Manşonarea se va realiza la PT 857, aflat în trotuarul str. Finlanda, în dreptul imobilului cu 
nr. 35 din str. lancu de Hunedoara; 
Traseul lucrării va continua prin dreptul imobilelor cu numere impare din str. lancu de 
Hunedoara, va subtraversa str. Brazilia, până la intersecţia cu str. Dorobanţi, având ca 
punct final imobilul cu nr. 99; 
b) Pe traseul executării lucrării, în trotuarul str. lancu de Hunedoara, s-a constatat existența 
mai multor alveole de aproximativ 45 cm lăţime, care conţin arbori și vegetație (gazon); 
De asemenea, în grădinile imobilelor cu nr. impare, din str. lancu de Hunedoara, s-a 
constatat existenţa mai multor arbori şi vegetație (gazon). 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























conform 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrării aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1 m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
roduse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
entru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





intocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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Nr. 1812456/336 3 0. IAN. 2070 


Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812456/14.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 336/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „inlocuire reţea de canal pe str. Tunari, (între str. Erou Călin lon și str. 
Leonida) sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii și identităţii Naţionale nr.. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabilul str. Tunari, pe o lungime de aproximativ 
290 m din domeniul public, având ca puncte de delimitare Tronson 1 - între str, Erou Călin 
on și str. Dogarilor, Tronson 2 - între str. Dogarilor şi str. Leonida; 

b) Pe traseul executării lucrării, s-a constatat că pe trotuarele imobilelor pare cât și impare din 
str. Tunari, există platbande de aliniament, de aproximativ 55 cm lățime, care conţin arbori 
şi vegetaţie (gazon). 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m între 
rețeaua de canalizare și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. : 

e) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

î) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
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9) 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 








Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


CIV 


27, AN. 202 


Red: A.N./5 ex.- 27.01.2020 - prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 
pe data de ................., 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


ae n = ZE = 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1812725/348  30.IAN 203 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 
Administrația Domeniului Public S 5, str. Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, sect.5 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812725/14.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 348/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului situat pe Drumul Sânpaul, nr. 22C, nr. 22D, sectorul 5, 
Bucuresti”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Pian de coordonare reţele utilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administrația străzilor; 

Aviz de traseu emis de ADP 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 330 m din domeniul public, având ca punct de manşonare 
rețeaua de distribuţie a energiei electrice între PT 2716 și PT 3629 din str. ND 
Cocea; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. ND 
Cocea, până la intersecția cu Drumul Sânpaul, pe care îl va subtraversa până ia 
imobilul cu nr. 22C, 22D; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”: 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1812721/349 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 





Reieritor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1812721/14.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 349/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. 
Unirii nr.47C, sector 3, București”, conform C.U. nr. „Vă 
comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentația depusă de dvs,, respectiv: 






a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice S3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 152m, având ca punct de pornire PT 
2179 existent la parterul blocului cu nr.57 ce are adresa pe Bd. Unirii, continuă prin 
trotuarul aferent aleii din spatele blocurilor situate pe bd. Unirii cu nr.55 respectiv 57, pe 
terenui fără număr cadastral cuprins între blocul cu IE 216236 și imobilul alimentat, până la 
o cutie de exterior amplasată în incinta imobilului alimentat. 

b) În apropierea traseului există material dendrologic (arbori și vegetaţie spontană). În 

apropierea PT 2179 se află un arbore împrejmuit. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiali dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





2 m. 


Nr. 1812828/392 30,1AN. 2004 





Către: E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea răspunsului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812828/15.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 392/16.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie pentru 
imobilui situat pe Str. Vasile Lascăr, nr. 34, sectorul 2, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
















e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 100 m; 
Manșonarea se va realiza la CD 1230, va străpunge trotuarul imobilelor cu numere 
pare din str. Batiștei, apoi va subtraversa str. Vasile Lascăr și va continua prin 
trotuarul imobilelor cu numere pare din str. Vasile Lascăr, până la imobilul cu nr. 34: 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 34: 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti piantaţi. 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti“; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform_art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

f) Acest aviz este valabil numai însoțit de Avizul favorabil emis de Ministerul 









Culturii. 
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=uma PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr.1812833/394 30. IAN 207) 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea răspunsului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Intrarea Li. Av. 


Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812833/15.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 394/16.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea imobilului | 
situat pe str. Stupca, nr. 5-7, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 







In baza informațiilor din documentația ia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 6. 


Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020, a traseului lucrării, conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


a) 


b) 





Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 93 m, având ca 
punct de mansonare reţeaua de distribuţie a energiei electrice PT 122 din str. Cernișoara; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. 
Cernișoara, până la intersecţia cu str. Stupca, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu 
nr. impare din str. Stupca, până la imobilul cu nr. 5-7, ca punct final; | 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 5-7; 

Pe traseul executării lucrării s-a constatat existența unor platbande de aliniament, de 


aproximativ 45 cm lățime, care conţin arbori și vegetaţie (vegetaţie). i 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 


administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) 


În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1 m între 
branşament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor __ 
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SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

î) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. | 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1812840/396 30 (AN. 2029 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, Şos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1812840/15.01.2020 şi la 
| Direcţia de Mediu cu nr. 396/16.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Extindere reţea electrică de distribuție pentru racordarea imobilului situat | 
pe Drumul Scalanului, nr. 7A, sectorul 2”, conform Certificatului de urbanism nr., vă | 
_comunicăm următoarele: î MA A. | Pe 
pa In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
| e) Avizulfavorabil emis de ADP sector 2. Po 3 Sp | 
| 2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020, a traseului lucrării, conform | 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: | 
a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 214 
m, având ca punct de manşonare CD din PT 3656, al rețelei de distribuţie a energiei | 
electrice, existentă pe Drumul Scalanului; 
Lucrarea se va executa subteran, prin drumul Scalanului, până la imobilul cu nr. 7A; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 7A; 
b) Pe traseul executării lucrării, din Drumul Scalanului, s-a constatat existența de vegetaţie 
| spontană. 
3. in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a | 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din | 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

9) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării Și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)__ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813337/450 3 0. IAN 2020 
Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, şos Electronicii, nr. 44, sect. 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813337/16.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 450/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. 
Pâncota, nr. 7, bl. 13, sc. 1, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 19 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 13, sc. 1 m, din str. Magnoliei; 

Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 1; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 1, s-a constatat existenţa unei grădini, de aproximativ 3 
m lățime, care conţine arbori, arbusti si vegetație 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea _utiiajelor_din 
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dotare. 

î) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) _ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





O E E CP 


Nr. 1813320/451 SU IAN. 279 | i 


Către: SC Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. GOA, et. 6-9, sect. 2 
Spre ştiinţă: ADP 2, şos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813320/16.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 451/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitațe 
privind executarea lucrării: „Redimensionare branșament de apă potabilă și execuţie 
racord de canalizare pentru imobilul situat pe Str. Gheorghe Țiţeică, nr. 158, 
sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșşament se va executa subieran, în carosabil şi trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 3 m; 

Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 158; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 

de aproximativ 6 m; 

Racordul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 158; 

Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 









In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 


a) 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813328/455 30. IAN 2029 


Către: SC Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813328/16.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 455/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Executare branșament de apă potabilă și realizarea unui 
racord de canalizare pentru imobilul situat pe Str. Geamandurii, nr. 32, sectorul 2, 
București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 32; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 6 m; 
Racordul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 32; 
b) Pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material 
dendrologic. 












e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


Mir 


27. IAN. 2020 
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htip://Aw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
la data de .................. 





= rr == e N —. 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1814376/585/ YU TAN 2029 


Către : SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI — prin d-na — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814376/20.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 585/21.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Relocarea rețelei de contact in intersecțiile afectate de supralărgirea șos. Fabrica de 
Glucoză (șos. Fabrica de Glucoză cu str. Barbu Văcărescu și str. Gara Herăstrău), 
sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) pian de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa, pe o lungime de 70m; 

b) lucrarea se va executa subteran din cablul existent în trotuarul str. Gara Herăstrău, 
subtraversează str. Gara Herăstrău, continuă prin trotuarul str. Gara Herăstrău, apoi prin 
spațiul verde tip platbandă dintre str. Gara Herăstrău și str. Barbu Văcărescu, 
subtraversează sir. Barbu Văcărescu, până la stâlpul STB din str. Barbu Văcărescu (dintre 
liniile de tramvai); 

c) se execută 3 stâlpi noi STB, unul poziţionat în actualul carosabil sos. Fabrica de Glucoză 
(viitor scuar/spațiu verde), unul poziționat în actuala parcare/platbandă din str. Barbu 
Văcărescu (imobile cu nr. pare) intersecţie cu șos. Fabrica de Glucoză (viitor trotuar) și 

ultimul stâlp poziționat în trotuarul nr. impare al str. Barbu Văcărescu intersecţie cu șos. 
Fabrica de Glucoză; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 















n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cabiul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
revederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 










g) 


h) 


) 


Î) 
k) 


___|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariag aREE, 


utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și | 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 






SA Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814778/588 SU IAN. 17) 


Către : Brezean Ana Maria 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814778/20.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 588/21.01.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Aurel Vlaicu nr.52, sector 2, București”, 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic: 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 2; 

avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 2; 

avizul Ministerului Culturii nr 


2. Urmare verificării pe teren din data de 22.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din PT10268-Nișa Aurel 
Vlaicu nr.48, cablul fiind existent în trotuarul din fața imobilului alimentat. Traseul 
subtraversează parţial trotuarul numerelor pare al str. Aurel Vlaicu, până la noile CS și 
BMPT ce vor fi montate în incinta imobilului situat la nr. 52. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 


n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 









DIRECTOR CARU CV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alege 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1796287/1810698/13138/105 STAN 1020 i 


f. 


Către : GENERAM ELECTRO PROEXIM SRL 
(Str. Câineni nr.20, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796287/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13138/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1810698/08.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 105/09.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat în 
str. Jandarmeriei nr. 2i, sector 1, Bucurști”, conform C.U. nr. Ă 
vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 11.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 345m, având ca punct de pornire 
distribuitorul LES20kV existent în trotuarul din strada Jandarmeriei în dreptul imobilului cu 
IE 259845, traseul subtraversează sir. Jandarmeriei, continuă pe drumul de acces fără 
denumire dintre imobilele cu IE 206518-lE 236698 şi imobilele cu IE 265117-1E265116, 
până la noul PT amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu imobilul 
cu lE 265117. 
b) În apropierea traseului lucrărilor există material dendrologic(arbori) precum și vegetaţie 
spontană. 


























In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Nommelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








A LL — 


Nr. 1796284/1810693/13139/106 


Către : GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL 
(Str. Câineni nr.20, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancula nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796284/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13139/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1810693/08.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 106/09.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Relocare PA1180 în vederea eliberării amplasamentului 
din Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, sector 2, București”, conform C.U. nr. 

„Vă comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

î) Document de avizare nr emis de către Compania Naţională de 
Căi Ferate „CFR” SA 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 184m(pe domeniul public). Traseul 
pornește din incinta staţiei Pipera, pe o lungime de traseu de 25m, prin domeniul public pe 
o lungime de aprox. 184m din care 39m subtraversare linie ferată CFR, continuând pe 
drumul din incinta NUSCO propus să devină drum public, pe o lungime de traseu de aprox. 
275m. Lungimea totală a traseului va îi de 484m(784m domeniul public;275m proprietate 
privată; 25m curtea stație electrică Pipera), până la noul PT1180 ce va fi amplasat pe teren 

rivat. 
În apropierea staţiei electrice Pipera, pe str. Câmpul Pipera există arbori și vegetaţie 































in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Prezentul aviz este valabil doar pentru lucrarările desfăşurate pe domeniul public. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





——_ 


Nr. 1796011/1812522/13153/339 / 





Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primariei Muncipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796011/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13153/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1812522/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 339/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Racord conductă și branșament gaze naturale pentru 
imobilul situat în Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.109B, sector 1, București“, conform C.U. 
nr. din 30.07.2019, vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. din 30.07.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






București; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti ; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 196m, punctul de cuplare pornind din 
conducta de gaze existentă în Şos. Gh. lonescu Sișești, până la imobilul situat la nr. 109B. 
Cuplarea la conducta existentă se va executa pe domeniul public, restul lucrării fiind 
executată pe drum privat de acces. 

b) În apropierea punctului de cuplare, în trotuarul Şos. Gheorghe lonescu Sisești există arbori 

aflaţi în alveole. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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d) 


e) 


î) 


9) 


h) 


j) 









dotare. 
În cazul în care esle secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specitică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1801127/13639/ 30, IAN. 2070 = 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.7, sector 1 
e ADP Sector2- Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801127/10.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13639/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe șos. Fabrica de Glucoză, pe str. Anton 
Holban — IE 238304, IE 212926, str. Marin Preda — iE 212936, IE 213202, IE 212995 și pe 
proprietatea cu IE 238015 (șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8), sector 2“, conform C.U. 
nr. „, Vă comunicăm următoarele: 




















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rnr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 22.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 445m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Fabrica de Glucoză, prin 
str. Anton Hoiban - IE 238304, IE 212926 (drum de pământ), apoi prin str. Marin Preda — 
IE 212936, IE 213202, IE 212995 (drum de pământ) și pe proprietatea cu IE 238015 
(șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8) ; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi, există vegetaţie 
spontană. 


in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, 
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alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

î) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
aaa E 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


30 1AN. 2020 


Nr. 1801129 /13640/ 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 


Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801129/10.12.2019 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 13640/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale pe str. Mihail Sadoveanu — IE 213002, 
str. Marin Preda — !E 212995 și pe proprietatea cu IE 238015 (șos. Fabrica de Glucoză 
nr. 6-8), sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 


2. 


In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. si planuri anexe; 

Memoriului tehnic: 

Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


Urmare verificării pe teren din data de 22.01.2020 a traseului lucrării conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


a) 
b) 


C) 


lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 88m; 

lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Mihail Sadoveanu - 
IE 213002 (drum de pământ), continuă pe str. Marin Preda — IE 212995 (drum de pământ) 
și pe proprietatea cu IE 238015 (șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8); 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr, 1802816/13735 





Către : SC PROSPER GAZ SRL 
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre știință: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.1803816/12.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13735/13.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Racord de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Octav Cocărăscu nr.5A, sector 
1, București”, conform C.U. n din 21.10.2019, vă comunicăm 
următoarele: 









In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) CU « din 21.10.2019 şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic: 
c) Clasarea Notificării ! emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 











Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anierior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea sa va executa subieran, pe o lungime da 3m, pomind din conducia da gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Cpt. Octav Cocărăscu, traseul străbate carosabilul 
și trotuarul numerelor impare, branșamentui de gaze alimentând imobilu! situat ta nr. SA pe 
str. Cpt. Octav Cocărăscu. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbușii 

plantați, 










n urmă analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligația solicitării revizuirii avizului înainte de încaperea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, ii. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, persoanele fizica și Juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel aste interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastila, 
alveole, atc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubile în 
care se speciiică condițiile de lucru pe timp fric 
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ard la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (lehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului București. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de delrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 







intocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1810822/1813907/155/539 | „FEB 1029 N i aaa 


Către: SC Faveo Consulting SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: PS4-Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare şi Control-Servicii Spaţii 
Verzi 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810822/9.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.155/10.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 
1813907/17.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 539/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament gaze naturale a imobilului situat pe str. 
Puţul cu tei, nr. 55A, sectorul 4", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Avizul favorabil emis de DGL4. 
2. Urmare verițicării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 10 m, 
având ca punct de bransare rețeaua de distribuţie a gazelor naturale, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 55A; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 55A; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 55A s-a constatat existenţa unei alveole, de aproximativ 60 cm 
lățime, care conţine vegetație spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















conform 









AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

In timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 





Bd. Reoina Eksabeta nr. 47. cod oostal 050013 sector 5. Bucuresti România FIR | dk, | 






















constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

9) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Sima Marian 
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Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1811274/219 


Către : ENERCOSTRUCT 
(Str. Caraiman nr. 63, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.7, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1811274/10.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 219/13.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Victoriei nr.139, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 160m, având ca punci de pormire 
distribuitorul de 20kv existent în dreptul imobilului cu iE224068, traseul continuă prin 
trotuarul numerelor impare al Căii Victoriei, până la noul PT care va fi amplasat în incinta 
imobilului situat la nr.139. 

b) Pe trotuarul numerelor impare al Căii Victoria, la limita trotuarului cu carosabilul, se află 

arbori în alveole. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului “arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 






























Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
htip:ihrww.pmb.ro 








d) 


e) 


9) 


h) 
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In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai_însoţit_de_avizul_ Ministerului _Culturii_şi_ldentității 


Naţionale. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






































DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marian POPA 


II 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 





30. IAN, 2020 


Red:AA /3ex.-28.01.2020 - prezentul aviz a lost postat pe sile-ul PMB 
hip /Aww_pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_ mediu/avize_arbori_in_consultarefavize_arbori_in_consultare php .pe daia de ......... 











PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1811742/1815060/275/789 Vă. FEB 27) 


Câtre: SC Energoconstruct SRL, prin domnul , i 3, sect.1 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1811742/13.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 275/14.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1815060/21.01.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 789/22.01.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe Str. Soldat Gheorghe Pripu, nr. 16-18, sectorul 1, 
Bucuresti”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 8 m pe domeniul public din str. Soldat Gheorghe Pripu; 

Manșonarea se va realiza la PT 4770 care este amplasat în dreptul imobilului cu nr. 

22A din str. Soldat Gheorghe Pripu; 

Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 16-18; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 7 ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecție a spaţiilor verzi de iului 
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1812644/335 


Pai 
ip 


e PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
îm | Direcţia de Mediu 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București 7 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1812644/14.01.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 335/15.01.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aieea Privighetorilor nr.86H, sector 
1, București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm 
următoarele: 


2. 


In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucureşti; 

Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2020 a traseului lucrării conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


a) 


b) 
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lucrarea se va executa subieran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Câmpul Pipera, până la limita blocului nr. 86H ce 
are adresa pe Aleea Privighetorilor. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 


n urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astiei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specițică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
































autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813609/443/ Vă. FEB 202 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin ai. — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813609/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 443/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Inlocuire cabluri electrice de 110Kv MILITARI-CET GROZĂVEȘTI, MILITARI-RĂZOARE, CET 
GROZĂVEȘTI-RĂZOARE - tronson Militari-Grozăvești, sector 6", conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilității până la data de „vă 
comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) CU. nr. cu prelungirea valabilității până la data de 
şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare rețele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

9) aviz emis de ADPDU sector 6; 

avizul Ministerului Culturii nr. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6000m; 
b) lucrarea constă în înlocuirea cablurilor subterane cu altele noi, între Staţia Electrică Militari 
și Staţia Electrică Grozăvești, pe un traseu ce străbate parțial terenul cu iE 206804, 
continuă prin terenul dintre str. Liniei și imobilul cu IE 206804, apoi prin 
trotuarul/carosabilul/porţiuni de stradă neamenajată/drum de pământ pe str. Liniei cu 
subtraversarea str. Valea Lungă, Str. Moinesti, str. Lujerului, șos. Virtuţii, continuă prin 
trotuarul/carosabilul/porțiuni de stradă neamenajată/drum de pământ pe str. Fruntaș 
Anghel Mihail, (subtraversează bd. Gen. Vasile Milea şi continuă pe drumul fără denumire) 
prin terenurile cu IE 229963, 227668, 216786, 231118, 208092, 207034, apoi prin trotuarul 
nr. pare al bd. Geniului până la intersecţia bd. Geniului cu bd. luliu Maniu, șos. Grozăvești, 
șos. Cotroceni, pe care o subtraversează și continuă prin spațiu verde din șos. Grozăvești, 
sens de mers către Splaiul Independenţei, (prin terenurile Grădinii Botanice) continuă pe 
terenul dintre imobilul cu IE 229413 şi imobilul cu IE 221016, apoi prin terenul cu IE 
221016, terenul dintre imobilul cu IE 221016 și imobilul cu IE 208612, continuă prin 
terenurile cu IE 208612, 224621, 215382, 207616, până la Staţia Electrică Grozăvești; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă, aliniament, spațiu 
verde; 
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d) 








b) 


C) 


d) 


e) 


9) 


h) 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablui electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau | 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


d) există și vegetație spontană pe traseul şi în vecinătatea traseului lucrării. | 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți | 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813331/456 03 FEB 270 
Către: Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos Electronicii, nr. 44, sect. 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813331/16.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 456/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
execularea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. 
Pâncota, nr. 7, bl. 13, sc. 5, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. si planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabi! și trotuar, pe o lungime de aproximativ 4 m, 
având ca punct de branşare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 13, sc. 5, din str. Pâncota; 

Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 5; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 5, s-a constatat existenţa unei grădini, de aproximativ 3 
m lățime, care conţine arbori, arbuști şi vegetație 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 








b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 
c) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 






administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseuiui lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 













mim [hill 





dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrotogic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813333/460 Io PE 5 za 8 ES OT RE = Bul IR N O 


Către: Apa Nova Bucuresti SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos Electronicii, nr. 44, sect. 2 





Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813333/16.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 460/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. 
Pâncota, nr. 7, bl. 13, sc. 4, sectorul 2”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicâm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ate SA pătorilac de rețele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector!2 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 5 m, 
având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 13, sc. 4, din str. Pâncota; 

Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 4; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 4, s-a constatat existența unei grădini, de aproximativ 3 
m lățime, care conţine arbori, arbusti și vegetație 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813790/461 03 pp za 


Către : SC AVI! PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813790/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 461/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Magneziului nr. 40, sector 2, 
București”, conform C.U. nr. „, Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m, pornind din conducta de gaze 
naturale GN RP PE existentă în carosabilul străzii Magneziului. Branșamentul va fi pozat la 
4,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate pe str. Magneziului nr. 40. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 



















In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 


ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1813795/462 03 FER zic 
, 207 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813795/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 462/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze pentru imobilul situat pe str. Olimpiadei nr.30, sector 2, București”, 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documeniele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

b) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Olimpiadei, branșamentul va fi pozat la 
limita din stânga a proprietății. 

pe iraseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lii. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexan 





30. IAN, 2029 


Red:AA./3ex -29.01.2020 - prezentul aviz a fost posta! pe site-ul PMB 
htip:/hrww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 











Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel. 021.305.55.00 
http farm pmb ro 





puma PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Wa |] Direcţia de Mediu 








03. FEB. 2029 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813799/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 463/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Țesătoarelor nr.7, sector 2, București”, 
conform C.U. nr. „, Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Țesătoarelor, străbate carosabilul și trotuarul 
numerelor pare iar bransamentul va fi poza ia 4,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii 
situate la nr.7 pe str. Țesătoarelor. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 






In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1814214/536 FEB. 202 


Către: SC Electrica Racord Instal SRL, str. Lacul Ciulniţa, nr. 3, sect. 5 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1814214/17.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 536/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică pentru imobilul situat pe 
Str. Educaţiei, nr. 16, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 135 m; 
Manșonarea se va realiza în trotuarul imobilului cu nr. 35B din șos. Ştefan cel 
Mare, latura din str. Educaţiei, apoi traseul executării lucrării va subtraversa str. 
Educaţiei și va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Educaţiei, până la 
imobilul cu nr. 16, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 16; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusști plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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Nr. 1814306/541 d 
Către: SC Avi Prod Grup SRL, str. Popa Lazăr, nr. 8, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr.1814306/17.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.541/20.01.2020; prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament gaze naturale a imobilului situat pe Drumul Piscul 
Cerbului, nr. 26-28, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 8 m, 
având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a gazelor naturale, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 26-28, din Drumul Piscul Cerbului, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 26-28; 
În dreptul imobilului cu nr. 26-28 s-a constatat existența de vegetaţi 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1789487/1810913/1815097/12494/156/876 03 FEB iz | 


Către : Doamna a 
(Str. | ztor 4, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789487/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12494/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
| 1810913/09.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 156/10.01.2020 şi documentaţia înregistrată la 
"P.M.B cu nr.1815097/21.01.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 876/23.01.2020, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă şi racord de 
canalizare pentru imobilul situat pe intrarea Bălțișoara nr.7, sector 4, București”, conform 

| C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 





In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; | 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 


| 2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2010 a traseului lucrării conform | 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, după cum urmează: Branșamentul de apă va avea o 
lungime de 3m şi se va racorda la conducta publică de apă potabilă aflată pe Intrarea 
Băltișoara. Racordul de canalizare va avea o lungime de 4m și va evacua apele uzuale din 
imobil ja rețeaua publică de canalizare existentă pe Intrarea Băltişoara. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
pletările ulterioare, persoanele _fizice_șşi juridice au obligaţia să nu diminueze | 
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suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1796018/1812524/13151/340 03, rep 2070 


Către : SC DSF PROJECT REŢELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Muncipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796018/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13151/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1812524/14.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 340/15.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale și branșamente 
pe str. Runcu nr. 60, sector 4, București”, conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Noltificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă de gaze naturale se va efectua pe o lungime de 22m, de la 
punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr. 60A. Branșamentul va avea 3m și va 
alimenta imobilul situat pe str. Runcu nr. 60A. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
n urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 











b) 












AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

Cc) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M-B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la daia emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1802633/1814947/13731/787 03 E i 
i (1Vh 


Către: MD Electric Project SRL (solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802633/12.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13731/16.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la PMB cu nr. 1814947/21.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 787/22.01.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Reamplasare stâlp și refacere 
branșament electric pentru imobilul situat pe Str. Gârlei, nr. 190 A, sectorul 1, 
Bucuresti”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1 In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 23.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa prin demontarea stâlpului din rețeaua de distribuţie a 
energiei electrice din str. Gârlei, aflat în trotuarul din dreptul proprietăţii cu nr. 190 A 
și înlocuirea acestuia cu unul similar; 

Stâlpul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 190 A; 

De asemenea, se va reface şi branșamentul electric pentru imobilul cu nr. 190 A, 
din str. Gârlei, care va avea un traseu de aproximativ 3m,; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 190 A; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 

arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

€) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1810828/1815879/164/837 0 6. FEB, 2073 


Către: domnul Mihai Florin Georgescu, prin domnul Marius Ivan (solicită ridicarea 
exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1810828/9.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 164/10.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1815879/22.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 837/23.01.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament electric 
pentru imobilul situat pe Str. Opanez, nr. 18, sectorul 2, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 12 m; 
Manșonarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 22 din str. Opanez și va 
continua până în dreptul imobilului cu nr. 20, ca punct finai; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 78; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 









In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1812081 / 270 (1788083/12346) / 06 FEB. 2029 


Către : DI. = 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control! - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788083/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12346/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1812081/13.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 270/14.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Deaiui Cucului nr. 23, sector 4", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 


in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de DGL sector 4. 










Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 92m; 

lucrarea se va executa din PTAB 5162 existent pe partea imobilelor cu nr. impare al 
Drumului Dealul Cucului, continuă prin Drumul Dealul Cucului (drum în curs de asfaltare), 
prin trotuarul nr. pare, apoi prin drumul de servitute cu IE 200530 (drum de pământ), până 
la limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării si în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați, există vegetație spontană. 





n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa î la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1812107/276/ 06. FEB 2933 
Către : SC GRID SITAL SRL - Str. Steluței nr. 11, sector 1 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1812107/13.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 276/14.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe șos. Berceni și pe 
proprietatea cu IE 207715 (nr. 94), sector 4", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 






| 2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 97m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Berceni, perpendicular, 
până la aproximativ 7m faţă de limita din partea stângă a proprietății și pe proprietate până 
în dreptul construcției; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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| e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcției Gospodărire Locală sector 4. | 
| _î) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






DIRECTOR EXECUTIV, 


întocmit: 


Exp. Dara A SCA 





0 3, FEB. 2020 


Red:P.R./4ex.-03.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM8& 
http /Arww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize _arbori_in_consultare,.php pe data de ................ 


8d. Reaina Elisabeta nr 47 cod oostal 050013 sector 5 Bucuresti România SN | cb, | 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








INI 


Către : MARNA SOC COM SERV 
(Str. Tâmpa nr.1, bl. 1C, et.4, ap.27, sector 2, București) 


Nr. 1814242/537 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814242/17.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 537/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. Docenţilor nr.12, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 45m, pornind din CD 1258(aferent 
PT147) existentă pe strada Docenţilor, latura cu Hotelul Triumf, traseul subtraversează 
strada Docenţilor precum și trotuarul aferent acesteia, continuă prin trotuarul numerelor 
pare al Str. Gheorghe Brătianu până la o nouă cutie de furnizare amplasată la limita 
proprietăţii imobilului ce figurează cu adresa în str. Docenţilor nr.12. 

b) pe traseul iucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 


autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului București. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cuiturii_şi_Identțităţii 


Naţionale. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1814295/544 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Sir. Popa Lazăr nr.8, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814295/17.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 544/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str. Someșul Rece nr.117, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta de gaze 

naturale existentă în carosabilul străzii Someşul Rece, străbate carosabilul și trotuarul 

străzii, branșamentul fiind pozat la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate la 
nr.117 pe str. Someșul Rece. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusțti 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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f) 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HI.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Prezentul aviz este valabil _numai_însoţit_de_avizul Ministerului _Culturii_şi _Identităţii 
Naţionale. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1814294/545 06. FEB 77; 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Popa Lazăr nr.8, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814294/17.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 545/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Coralilor nr. 20G(Asociaţia 
Pentru Înfiinţarea și Sprijinirea Școlii Germane din București), sector 1, București”, conform 
C.U. nr.414/55TEIDD/C/39591/ din 18.10.2019, vă comunicăm următoarele: 












Ş In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 414/55TEIDD/C/39591/ din 18.10.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 22079/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2, Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, pornind din conducta de gaze 
naturale PE 100SDR11 Dn 90mm, existentă pe str. Virgiliu Tacit. Branșamentul va fi pozat 
la 60m față de limita dreaptă a proprietăţii ce are adreșa în str. Coralilor nr.20G, pe latura 
cu Str. Virgiliu Tacit. 

b) Pe trotuarul situat pe str. Virgiliu Tacit, pe toată lungimea acesteia, se află o platbandă de 

aprox. 1,5m lăţime, în care se află vegetaţie spontană. 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile 




















alveole, etc.) 
d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













DIRECTOR EXECUTIV, 
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mm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Jeza Direcţia de Mediu 








Către : SC TRAIAN CONSTRUCT IMPEX SRL 
(Str. Giovanni Boccaccio nr.15-17, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Elecironicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 18150555/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 790/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Valea Nucului nr.4, sector 2, 
București”, conform C.U. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 
ri Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Valea Nucului. Branșamentul va fi 
pozat la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietății situate la nr. 4 pe str. Valea Nucului. 

b) In dreptul imobilului cu nr. 4 s-a constatat existenţa a două alveole, de aproximativ 

60 cm lățime, care conțin fiecare câte un arbore; Precizez că, alveola de ia limita 
din dreapta a imobilului cu nr. 4, este delimitată de un gard de protecție. 
n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
punzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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e) 


9) 


h) 


În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 






n cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în | 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
entru respectarea condițiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Mariana POPA 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
A 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Popa Lazăr nr.8, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815486/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 791/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilui situat pe Şos. Chitilei nr.297, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 





















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe, 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
FA Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, având ca punct de cuplare 
conducta de gaze naturale PE100 SDR11 existentă în carosabilul Şos. Chitilei. 
Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 297 pe Șos. 
Chitilei. 

b) La limita din dreapta a imobilului situat la nr. 297 pe Şos. Chitilei se află 2 arbori. De 

asemenea în dreptul imobilului, în fața acestuia, se află o porţiune de aprox. 4m lăţime de 
teren neamenajat (pământ). 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime 1.5m între conductă 
și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1815485/792 05. FEB. 77 za 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Popa Lazăr nr.8, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815485/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 792/22.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilui situat pe strada Aviator Popișteanu nr.38, 
sector 1, București”, conform C.U. nr. „, Vă comunicăm 
următoarele: 







In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U. nr. şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15,5m, având ca punct de cuplare 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Aviator Popisteanu. Lucrarea se 
va executa în carosabil și trotuar iar branșamentul va fi pozat la 5m față de limita din 
dreapta a proprietăţii situate pe str. Aviator Popişteanu nr.38. 

b) In dreptul imobilului situat pe str. Aviator Popișteanu nr. 38, la limita din stânga a acestuia 
se află un arbore în aiveolă. De asemenea s-a constatat existența unui arbore în alveolă și 

la limita din dreapta a imobilului ce urmează să fie branșat. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea urmățoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpu! lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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d) 


e) 


9) 


h) 


k) 
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dotare. 
În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

























REG EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 16156617626 C6 FER 


Către : SC EVAM CONSTAL SRL pentru SC ENGIE ROMANIA SA 
(Str. Mizil nr.2C, bloc SOCUM, et.4, sector 3, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.1815681/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 826/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere gaze naturale și branșamente pe str. Săveni”, conform C.U. nr 

„vă comunicăm următoarele: 



















in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rnr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 55m reprezentând 50m extindere 
conductă și Sm branșament. Lucrarea de extindere conductă de gaze naturale și 
branșament va avea punctul de cuplare la intersecţia străzii Pietroșița cu strada Săveni 
subtraversând str. Pietroșița şi continuând pe strada Săveni până în dreptul imobilului 
situat la nr. 49 pe str. Rămurele 
b) În lateralul imobilului situat pe strada Pietroşiţa nr.52 există o platbandă de aprox. 1m 
lăţime şi 3m lungime, în care se află 2 arbori tineri plantați. 
n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | 
În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe ieritoriui Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
entru respectarea condiţiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Hariana POPA 
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FER 7 


Către: E-Distribuţie Muntenia (solicită ridicarea exempiarului de la Registratura PMB) 





Nr. 1815829/828 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Intrarea Lt. Av. 
Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1815829/22.01.2020 şi la 
| Direcţia de Mediu cu nr. 828/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Belşugului, 
nr. 70A, sectorul 6”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Plan de coordonare reţele edilitare; 
Avizul favorabil emis de ADP sector 6. 
Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar si carosabil, pe o lungime de aproximativ 151 
m din domeniul public, având ca punct de manșonare PT 3664, din Intrarea Schitul Golești; 
Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. pare din Intr. Schitul 
Golești, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din Drumul Belsugului, va 
subtraversa Drumul Belşugului în dreptul imobilului cu nr. 70 E, va străpunge trotuarul 
imobilelor pare din Drumul Belsugului, până la imobilul cu nr. 70 A, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat ia limita din stânga a imobilului cu nr. 70 A; 
b) Pe traseul executării lucrării din Drumul Belșugului s-a constatat existența unor alveole de 
proximativ 40 cm lățime, care conțin arbori și vegetaţie spontană. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 






In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) In timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1 m între 

branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Reţele ediiitare subterane. Condiţii de amplasare. 

)_În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia iucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1815921/830 06. FEB. 2070 


Către: doamna Estera Abigaela Stan prin SC Theoincon SRL, str, Apolodor, nr. 5, sect. 5 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardui Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 





Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1815921/22.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 830/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament apă potabilă și racord canal pentru 
imobilul situat pe Str. Sit. Constantin Godeanu, nr. 44D, sectorul 1, Bucureşti“, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 9 m, din str. Trușești; 
Branşamentul va fi pozat în dreptul imobilului din str. Sit. Constantin Godeanu, nr. 
44D, pe latura din str. Trușești; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 7m, din str. Trușești; 
Racordul va fi pozat în dreptul imobilului din str. Sit. Constantin Godeanu, nr. 440, 
pe latura din str. Trușeşţti: 
Pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 









In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 










Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1816633/889 06. FER 200 


Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sectorul 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1816633/23.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 889/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Țintea, nr. 7, sectorul 1, București”, conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Ceriificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 6,5 m, din str. Țintea; 
Conectarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 7; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 7; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 









a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia iucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detfrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1816630/887 06. FEB 2009 


Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1816630/23.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 887/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Litoralului, nr. 37, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.01.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 6,5 m, din str. Litoralului; 








Conectarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 37; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 37; 

Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 

In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 





a 


poză 


in situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea. şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Întocrmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


03. FEB, 2029 


Red: A.N./5 ex.- 3401.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php |, 
la data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.4816973/960  , 
06 FER 2 
4U7] 


Către: SC Ginicon SR, str. Modestiei, nr. 62, sect. 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1816973/27.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 960/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branşament de gaze naturale pentru imobilului situat pe str. 
Plutașilor, nr. 74 A, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Cilasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 
Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 6,5 
m, din domeniul public, din str. Plutașilor; 
Punctul de conectare la rețeaua de distribuţie a gazelor naturaie, va fi în dreptul imobilului 
cu nr. 74 A; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 74 A; 
În dreptul imobilului cu nr. 74 A s-a constatat existența unei efrlt de aliniament, de 
aproximativ 45 cm lățime, care conţine arbori, arbusti si vegetaţie 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren s se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 









in situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) In timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. | 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 


E] 
ÎI fai; 





Sid : 
Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Experi 
Red: A.N./5 ex.- 27.01.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB J y, FEB, 1029 


hitp://Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Ps 
Nr. 1801859/13687 A 





Către : Doamna Miru Alina 
(Strada Echipajului nr.23, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Reieritor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801859/11.12.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 13687/12.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată a PMB. cun. 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. „prin care solicitaţi avizul de 

specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe 
strada Hotin nr.49, sector 1, București”, vă comunicăm următoarele: 





in baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. i din 06.12.2019 și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 10853/17.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, | 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, având ca punct de pornire LEA 
existent în trotuarul numerelor pare ai străzii Hotin. Traseul străbate carosabilul şi trotuarul 
numerelor impare, până la noul BMPT proiectat pentru imobilul situat la nr. 49 pe str. 
Hotin. | 

b) În trotuarul numerelor pare al străzii Hotin există platbandă cu arbori plantați, iar pe 
trotuarul numerelor impare se află arbori în alveolă precum şi o platbandă de aprox. tm 
lățime. 































in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionaţ de respeciarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea “execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor_arborilor_prin_ manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (plaibande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru aviza“sa, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ciilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti“. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

'aslala respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 























DIRECTOR EXECUTIV, 
Simonas-M 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 





Rad:AA./3ex.-21.01.2020 - prezentul aviz a fosi postai pe site-ul PMB 
itp: fre. pmb rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultarefavize_arbori_in consultare php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1812837 / 395] 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1812837/15.01.2020 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 395/16.01.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Neajlovului nr. 2, sector 1', | 
conform C.U. nr. „vă comunicâm următoarele: 





n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





| 2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 86m; 

b) lucrarea se va executa din PT 2133 existent în trotuarul str. Cireșoaia intersecţie cu str. 
Stănilești, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Cireșoaia, subtraversează sir. Cireșoaia, 
apoi prin trotuarul nr. pare al str. Stindarului, prin trotuarul nr. pare al str. Neajlovului, până 
la limita din partea dreaptă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament/platbandă. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materiaiului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare _(24_luni_de_ia finalizarea _lucrărilor)_se | 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 

Naţionale. 

Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor | 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

























Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


E 





G 6. FEB. 2020 


Red:P.R./4ex.- 04.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
htip:/Aaaw.pmb rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize _arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813009/1819700/398/1142 7 FEB 29 


Către : Doamna Sirbu Stănica 
(Drumul Găzarului nr.42, bl.A3, sc 11, et.3, ap.138, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Servicii Publice-Serviciul Utilităţi Publice și Implementare 
Sistem Informaționa! Grafic 
(Șoseaua Mihai Bravu nr.428, sector 3, București) 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813009/15.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 398/16.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. „prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă potabilă și racord de canalizare 
pentru imobilul situat în strada Oxigenului nr.1D, biroul 5, tarla 2, parcela 33/2", sector 3, 
București, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 

























in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nmr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de racord canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 12m, cu legătură la 
rețeaua publică de canalizare Dn530mm PAFSIN existentă pe str. Oxigenului intersecție cu 
str. Argonului. Lucrarea de branșament apă potabilă va avea o lungime de 10m și va fi 

legată la rețeaua publică de apă potabilă Dn125mm PEID existentă pe str. Oxigenului 
intersecție cu str. Argonului. 
pe traseul lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc. 
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In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul_ aviz este valabil doar _pentru_ lucrările executate pe domeniul public al 


Municipiului Bucureşti. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr, 1813313 / 4521 TU. FEB 2029 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813313/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 452/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. lonel Fernic nr. 13, sector 1", conform 
C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 







2, Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. lonel Fernic, 
perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arbustului existent în vecinătatea traseului lucrării. 








In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 





Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, | | 
alveole, etc.) 
În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
entru respectarea condiţiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813318 / 454 el DU) 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


>pIE Sura, ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.MB. cu nr. 1813318/16.01.2020: şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 454/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. Abrud nr. 100, sector 1", conform C.U. 
LA | „Vă comunicăm următoarele: 
n baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
| )__avizul Ministerului Culturii nr. | | 
| 2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Abrud, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în docuretiți ase a stat la baza emiterii prezentului aviz. 





C) 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813311 /458/ 


Către ; SC APA NOVA SA — prin d-na 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813311/16.01.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 458/17.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. Carpaţi nr. 78-80, sector 1”, conform C.U. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 























a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Carpaţi, perpendicular, 
până la aproximativ 14m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

| ) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813922 / 540 (1804525 / 13846) / 10. FEB 2070 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1804525/17.12.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 13846/18.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1813922/17.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 540/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Optimizare rețea publică de apă potabilă în zona str. : 
Corvinilor — sit. Alex Borneanu — Economu Cezărescu - Drajna — Gheorghe Ranetti — 
pit. Topor lon, sector 6", conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rnr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 

aviz de traseu emis de ADPDU sector 6. 


















2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseuiui lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1455m (lungimea conductei) + 609m 
(lungimea branșamentelor); 
b) lucrarea se va executa astfel : 
- în carosabilul str. sit. Alexandru Borneanu — L=210m, L br.=94m; 
- în drumul fără denumire — L=70m, L br.= 18m; 
- în carosabilul str. Economu Cezărescu — L=420, L br.= 310m; 
- în carosabilul str. Drajna — L=142, L br.= 32m; 
- în carosabilul Gheorghe Ranetti, tronson între str. Drajna și Splaiul Independenţei - 
L=310, L br.= 57m; 
- în carosabilul str. Corvinilor — L=143, L br.= 50m; 
- în drumul fără denumire, tronson cuprins între str. Gheoghe Ranetti și str. plt. Topor lon 
— L=50; 
- în carosabilul str. plt. Toporlon —L=110, L br.= 48m; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și spaţiu verde din 
vecinătatea traseului lucrării (curtea Universităţii Politehnica București). 
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in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 





in situația în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii evențualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor şi înscrisurilor | 
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cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. | | 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814301 / 5421 10, FEB. 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814301/17.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 542/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr. 6, corp B, sector 2", 
conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 

in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2. Ia i | 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, 
până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 

În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Conditionat de respecţarea următoarelor conditii: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Marjată DU: 










C) 



















> ra L. 

3 OP Da întocmit: O6 
Ji | | 

'5 / | Exp, Roxana PARASEA 2azp 
i LEA mw S-a 

Red:P.R./4ex.- 04:02 1207 iăzentui plz a fost postat pe site-ul PMB —” 


http:/Aranw, pmb.rofir atit pi 
pt, 





REA 
N Pinniaa Pintea mt AT pere meri NEINIA N eartne î& Fura Îrrmânta FN | ct, | 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814297/543/ 10. FEB. 2070 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814297/17.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 543/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Albatrosului nr. 20, sector 2", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabili emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Albatrosuiui, 

perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușşti 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814288/546/ 10. FEB 2020 | 
Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - Bd. UWverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814288/17.01.2020 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 546/20.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roșiori nr. 58, sector 4", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 
| 2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Roșiori, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi si arbori/arbuști 
plantati. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 

e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814675 / 590 (1786936 / 12186) / 1 Q FER 7024 
Către : SC PROSPER GAZ SRL - Bd. Basarabia nr. 69, bi. A16A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector2 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du!/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786936/28.10.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 12186/29.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1814675/20.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 590/21.01.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și 
branșamente pe str. Deaiul Mare nr. 4, sector 4", conform C.U. nr. ; 
| vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Plan de coordonare reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dealul Mare din dreptul 
imobilului cu nr. 6, prin carosabilul str. Dealul Mare, până la limita din partea stângă a 
proprietății; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbuști 
plantați în aliniament, există 1 ex. arbore situat la limita de proprietate cu domeniul public. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze | 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București". | 
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
î) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1898157291823! 
i 10, FEB. 2020 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-duj Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, el. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815729/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 823/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Episcopul Chesarie nr. 28 A, 
sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 







in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 














| 2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m:; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Episcopul Chesarie, 
perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea stângă a proprietăţii, 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușşti 
plantați. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si identității 
Naţionale. 

f) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marjana POPA 
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10, FEB. 2020 
Ciire : SC FAVEO CONSULTING SRL -— solicită ridicarea exemplarului de ia registratura 


Nr. 1815722 1824/ 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815722/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 824/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Vijeliei și intrarea 
Vijeliei nr. 13, sector 6", conform C.U. nr.23R/1681857/21 .01.20139, vă comunicăm următoarele: 







1: n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 23R/1681857/21.01.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notţificării nr. 2572/05.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare: 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) avizemis de ADPDU sector 6. 





2, Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 58m: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vijeliei intersecție cu 
intrarea Vijeliei, continuă prin carosabilui Intrării Vijeliei, până la aproximativ 0,5m față de 
limita din partea stângă a proprietăţii; | 

Cc) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului iucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


| 3. În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specitică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. __ mia A) 





b 


i 
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul RADET pentru adresa mentionată în 
C.U. nr. 23R/1681857/21.01.2019. 

f) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor şi înșcrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 












Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. i 
DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA Ă 
EI. intocmit: 
AS [tă Exp. Roxana PARASCA 
06. FEB za 


Red.P.R./4ex - 05 02.2020 - prezentul aviz a fos! posial pe sils-ul PMB 
hitp thorurw pmb rofinstiluln/primana/ditecti/directia med u/avize_arbori_in_consultare/amze arbori _n_consultare.php .pa dala de.................. 


Bi Daaina Efanheta ne 47 per atat ENI eartre 8 PFaumanati Rrmmâria SP | ca, | 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Către : TEHNIC INSTAL GRUP 
(solicită ridicarea exermplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 





Nr. 1815863/827 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815863/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 827/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament apă pentru imobilul situat pe Aleea Meteorologiei nr.17-21, sector = Îi 
conform C.U. nr.407/29TEIDD/M/34152 din 03.10.2019, vă comunicăm următoarele: 










ş in baza Informaţiilor din documentaţia depusă de divs., respectiv: 
a) C.U. nr. 407/23TEIDD/M/34152 din 03.10.2019 şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Nolificării nr. 23587/18.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale detinătorilor de rețele edilitare; 
€)_aviz de traseu emis de ADP sector 






2, Urmare verificării pe teren din data de 27.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, branșamentul de apă proiectat se 
va lega in conducta de apă De 125 mm PEHD existentă pe aleea Meteorologiei și va 
alimenta imobilul situat la nr. 17-21. Lucrările urmează să se execute la limita din stânga a 
proprietății. 

b)_La limita din stânga a proprietății se regăsesc 2 arbori tineri. 

in urma analizei documentației depuse și a aspecielor constate pe teren se emite 















AVIZ FAVORABIL 
Cond de re a următ conditii: 

















n situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execujiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
săpălura și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea lraseului lucrării, conform 

vederilor SR 8591/1997 Relele edilitare sublarane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va execula manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămâniului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d)_În_cazui în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendroloc 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

8) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afeclat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicală. cu modificările şi 
completărite ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze- 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande. pastile, 
alveole, etc.) | 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabii numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edililare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureştii”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneticiarul, respectiv execulantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
“ase respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV, 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1815836/829/ — TU FEE 7070 iti sa 


Către : SC APA NOVA SA- prin d-na — solicită ridicarea exempiarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du!/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815836/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 829/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Racord canal pentru imobilul situat pe str. Avrămeni nr. 9, sector 1", conform C.U. 
nr. vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
2, Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Avrămeni, până la 

aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și in vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înaințe de începerea execuţiei lucrărilor. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de inirastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1815839 / 831 , FEB 207 
Către : SC APA NOVA SA- prin d-na — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815839/22.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 831/23.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord de canai pentru imobiiul situat pe Drumul Nădlac nr. 3, 
sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m branșament + Gm racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în Drumul Nădlac (drum de 
pământ/pietriș), perpendicular, până la aproximativ îm si 10m faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbusti 

plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detfrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în docuyfmâaţația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul a iz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE(ETIBan aq £ i 
Simona-Mariana (oh 3uig 3 intocmit: 


RA fe Exp. Boxana PARASCA 
// GA at 
Red:P.R./4ex.- 05.02. 2074 - Pi viz a fost postat pe site-ul PMB 


hitp:/Awww.pmb.rofinstikffii/prjnaria/directii/directia_mediw/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . pe data de .. 08 FEB. 203 p 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1816291 / 884 (1813073/400)/; rep 2020 


Către : STUDIO PLUS RESIDENCE — prin SC ERBASU EDIL CONSTRUCT 
Adresă de corespondență : Str. Turnu-Măgurele nr. 240-242, bl. 1, spaţiu comercial nr. 1, sector 4 
SC TEHNIC GAZ RETELE SRL — împuternicit di. 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, el. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813073/15.01.2020 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 400/16.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1816291/23.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 884/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
| branşamente pe str. Poştalionului (nr. 24) şi proprietățile cu IE 227553 şi IE 227552, sector 
4", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Noiificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. poștalionului, 
perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii și pe 
drumul de acces, până în dreptul blocului C1; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbușşti 

plantați. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL a NENE : ui 
Conditionat de respectarea următoarelor condiți: 





a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 


PE ma 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maj an POPA 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1816164/1885/ — 10, FEB 2070 


Către : SC FAVEO CONSULTING SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciui Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1816164/23.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 885/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe Intrarea Băltișoara nr. 7, sector 4", 
conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 


















In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 












2, Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Intrării Băltisoara, 
perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AViZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Bd Reaina Elisabeta nr. 47. cod posta! 050013. sector 5. Bucuresti. România IPN sk, 


e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și identității 
Naţionale. 
f) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor | 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. p 
_g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-A aria a POPA 





întocmit: 


Exp. poxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1816606 / 891 (1798426713372)1 TOFEBI 


Către : SC MASTER GAZ SRL - Bd. luliu Maniu nr. 69, bl. 5P, sc. 3.et. 8, ap. 121, sector 6 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuta nr.1, sector 1 
+ PS5-—Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798426/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13372/04.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.| 
1816606/23.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 891/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și 
branșamente pe str. Bulgăraș nr. 19-21 și pe proprietatea cu IE 226878, sector 5", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
€) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor; 
avizul favorabil emis de ADP sector 5. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 65m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Bulgăraș, perpendicular, 
până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii și pe drumul de 
servitute, până ia ultimul corp, cu 4 bransamente; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 









in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 









Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


PF 





06. FEB. 2020 


Red:P.R./5ex.- 05.02.2020 - prezentul aviz a fost posta! pe site-ul PMB 
nttp:/fwww.pmb.rofinstituiii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbon_in_consultare.php , pe daia de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1816804 /932 (1800710/13607)/ 1. FEB. 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea 
exempiarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1800710/09.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13607/10.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1816804/27.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 932/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Cpt. Juverdeanu nr. 19, sector 2", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseuiui lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Juverdeanu, 
perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acesștui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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e) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





întocmit: 
Exp. Roxana e Sieu, 


_ 


Full 





06. FEA. 2800 


Red:P.R./4ex.- 04.02.2020 - prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





O N 
Nr. 1816959 / 934 / FEB 2020 


Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL -— solicită ridicarea exempiarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1816959/27.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 934/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Pârgarilor nr. 56, sector 2", 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 









In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: | 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m; 

b) lucrarea se va executa din PTZ 903 existent în trotuarul nr. pare al str. Pârgarilor, continuă 
prin trotuarul nr. pare al str. Pârgarilor, până la aproximativ 5m față de limita din partea 
stângă a proprietăţii; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 












C) 







In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionaţ de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SA 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. : 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Asifel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

q) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 

k) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
/ 


L 


06. FEB. 2020 


Red:P.R./4ex.- 05.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/hvwrw.pmb.rofinstitutii/primaria/directiidirectia _mediu/avize_arbori_in_consuitare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1816999/937 
Către: domnul Gheorghe Păsărică, str. Haralambie Botescu, nr. 12, sect. 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1816999/27.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 937/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament electric pentru imobilului situat pe 
str. Pechea, nr. 22, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr.. vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 25 m, 
având ca punct de manșonare PT 4280, din rețeaua de distribuţie a energiei 
electrice, aflată pe str. Pechea; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. 
Pechea; ; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 22; 

În trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 22 s-a constatat existența unui arbore. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între 

branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 

radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 


9) 











Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului | 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de | 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material | 
dendrologic. 


Simona-Mariana POPA 


DIRECTOR EXECUTIV 






Întocmit: 

Alexandru NICOLAE 

Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





E E a A 
Nr. 1817167/938 1 0. FE _..u 


Către: domnul Gheorghe Bălan pentru SC Geo Topo SRL, str. Soldat Marin Savu nr. 6, 
sect. 2, București 


Spre ştiinţă: ADP 2, șas. Electronicii, nr. 44, sect. 2, București 








Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 18171 67/27.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 938/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament apă potabilă și racord canalizare 
pentru imobilul situat pe Str. Soldat Marin Savu, nr. 6, sectorul 2, București”, 
conform Certificatului de urbanism nr. 263/21*8"1 2.11.2020, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. 263/21"S"12.11.2020 și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr. 24204/30.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e)_Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării confor 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 8 m, din str. Soldat Marin Savu; 
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 6, pe latura paralelă cu imobilul 
nr. 13, din Bulevardul Chişinău; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 6: 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 4 m, din str. Soldat Marin Savu: 
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 53, din str. Soldat Marin Savu; 
Racordul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 6; 
b) Pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







































AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
ceior_speciticate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
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"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la dat 





emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817191/943/ 10, FEB 2070. 
Către : SC AV! PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 

__ Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817191/27.01.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 943/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Smochinului nr. 21, lot 2, 


sector 1", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.rr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 
b) iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Smochinului, 
perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 


produse prin prăbuşirea acestora. ai 
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î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse in documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817195794047 TUFE 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817195/27.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 944/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe șos. Chitilei nr. 135, sector 1", 
conform C.U. nr. , Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul sos. Chitilei, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 







In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării si 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor | 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 









Nr. 1817196/945 
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exempliarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817196/27.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 945/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de gaze naturale pentru imobilului 
situat pe str. Primăverii, nr. 15, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr. 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1: 
Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii și identităţii Naţionale nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 8 m, din domeniul public al str. Primăverii; 
Conectarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 15, pe latura din str. Primăverii; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 15, pe latura din 
str. Primăverii; 
b) În trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15, s-a constatat existența unor alveole de 
aproximativ 60 cm lăţime, care conţin arbori; 
De asemenea, s-a mai constat existența unei platbande de aliniament care conţine 
un arbore și arbusti, precum şi a unor alveole rotunde care conțin arbori si arbusti. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, aiveole, etc. 
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d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 





între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri | 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 


9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 


constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii | 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ____ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1817204/948 10. FEB 207 


Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817202/27.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 948/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobiluiu situat 
pe str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 75, sectorul 1", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii și Identității Naţionale nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 11 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, aflată în dreptul imobilului cu rr. 75, din str. Alexandru Lăpuşneanu; 
Branșamentui va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 75; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 75 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, 

de aproximativ 45 cm lăţime, care conţine un arbore, arbuști si vea 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























conform 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, it. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 

între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 


î) 


9) 


h) 


k) 





sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajeior din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția iucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi i sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de, 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





intocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817523/980 


Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de ia Registratura PMB) 
Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 








Referitor la cererea dumneavgastră înregistrată la PMB cu nr. 1817523/28.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 980/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie deviere, repoziţionare și redimensionare a lirei de 
dilatare din dreptul proprietăţii din Calea Floreasca, nr. 244-246 B, sectorul 17; 
conform Certificatului de urbanism nr. 767R/1773867/7.10.2019, vă comunicăm 
următoarele: 

n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. 767R/1773867/7.10.2019 Și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. 22254/25.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Planul de coordonare reţele edilitare; 
8)_Avizul favorabil emis de Administrația Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 30.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 20 m, din 
domeniul public, având ca punct de conectare rețeaua de termoficare, aflată în 
dreptul proprietății cu nr. 244-246 B, din Calea Floreasca; 

Traseul executării lucrării va străpunge și va subtraversa trotuarul din dreptul 
proprictăți cu nr. 244-246 B; 

b) in drepiul proprietăţii cu nr. 244-246 B, pe toată lungimea laturii din Calea 
Floreasca, s-a constatat existența unei platbande de aliniament, de aproximativ 110 
cm lățime, care conţine vegetaţie spontană; 

De asemenea, în trotuarul proprietăţilor cu nr. pare din Calea Floreasca, inclusiv în 

dreptul proprietăţii cu nr. 244-246 B, s-a constatat existența unei piatbande de 

aliniament, de aproximativ 120 cm lățime, care conține arbori și vegetaţie E 
3. n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande 

















= = Mi = Da . === PPE ri .  —  Nozmr at III . — 


Bd. Regina Edsabata ar. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureşti, România PR | că, | 






























C) 


d 


i i 


e) 


f) 


e 


9 


= și 
ore 


Red: A.N./5 ex.-0%.92.2020 - prezentul aviz a fost postal pa sile-ul PMB 
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În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul | 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor | 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunieți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului iucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform | 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2008, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Benefticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817868 / 1031 (1723250/2502) / 10. FEB. 704 
Către : DI. 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723250/29.03.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2502/01.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1817868/29.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1031/30.01.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric pentru imobilul situat pe 
str. Alunișului nr. 90, sector 4", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 











In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 4. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 03.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: | 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 52m; 

b) lucrarea se va executa din PTS 325 existentă în trotuarul nr. pare al str. Alunisului, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Alunișului, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

Cc) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 








In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile. 
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| e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze | 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

_])_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
pa 3, 
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Nr. 1790998/1810548/1817184/12640/110/942 IV 


Către : DSF PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Utilităţi Publice Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3) 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1790998/08.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12640/11.11.2019, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1810548/08.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 110/09.01.2020 şi 
documentația înregistrată la P.M.B cu nr. 1817184/27.01.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 
942/28.01.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere 
conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Mărului“, conform C.U. nr. 

, Vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare: 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS3-Direcţia Utilităţi Publice Sector 3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
15m, pornind din conducta RP PE 100SDR11 Dn 90mm existenă în str. Mărului până în 
dreptul proprietăţii situate la nr. 96-110, respectiv pentru imobilul de pe str. Mărului nr. 108- 

110. Branșamentul va avea o lungime de 9m și va alimenta imobilul situat la nr. 108-110. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












b) 













AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile 
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alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Fall ei 






Întocmit: 
Exp. Anca Alexânăru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUGUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1816997/1822710/936/1345 13 FEB. 2070 


Către: domnul ( E | 2, sect. 5, Bucuresti 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1816997/27.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 936/28.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1822719/10.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1345/11/02.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament electric 
pentru imobilul situat pe Str. Cașin, nr. 12, sectorul 1, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr. 4 25.11.2019, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 













a) Certificat de urbanism nr. /25.11.2019 şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. .12.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia 






Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.01.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 2 m, din domeniul public al str. Cașin; 
Manşonarea se va realiza la BMPM-32A aflat în dreptul imobilului cu nr. 12; 
Branșşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 12; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseuiui lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 






a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona-Mariana POPA 


Liz R EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1812689/1818800/350/1049 
Către: SC Marna Soc Com Serv SRL, str. Tampa, nr.1, bl. 1C, sc. 1, et. 4, ap. 27, sect.2 


Spre ştiinţă: Administrația străzilor, Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1812689/14.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 350/15.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1818800/30.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1049/31.01.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament electric 
pentru imobilul situat pe Str. Grindu, nr. 3, sectorul 5, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 3.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 220 m pe domeniul public; 
Manşonarea se va realiza la PT 4878, apoi traseul va străpunge trotuarul imobilelor 
cu numere impare din șos. București-Măgurele, până la intersecția cu str. Grindu, 
unde va continua prin trotuarul imobilelor cu numere impare, până la imobilul cu nr. 
3, ca punct final; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 3; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București“; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material 
dendrologic. 


e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona-Mariana POPA 
DIRECI OR EXECUTIV 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


10, FEB. 2029 


Red: A.N./5 ex. 7 02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


http:/Amw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
la data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1817524/981  Îd FEB 2009 
Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817524/28.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 981/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilului 
situat pe Calea Giuleștu, nr. 413, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Planul de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 31.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 290 m, 
din domeniul public, având ca punct de manșonare stâipul aferent PT 4384, din 
dreptul imobilului cu nr. 355; 

Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. impare 
din Calea Giulești, şi va continua până la imobilul cu nr. 413, ca punct final; 
Branșamentul va fi i pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 413; 

În dreptul imobilului cu nr. 413 s-a constatat existența unei platbande de aliniament, 
de aproximativ 150 cm lățime, care conţine arbori și vegetație (gazon); 

De asemenea, pe traseul executării lucrării din Calea Giulești, în trotuarul din 
dreptul imobilelor cu nr. impare s-a constatat existența mai multor platbande de 
aliniament, de aproximativ 150 cm lăţime, care conţin arbori, arbuști și vegetaţie 































b 


ui 









In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

i completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
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pastile, alveole, etc.) 

d) în timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între 
branșament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va iua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

î) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialuiui dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
10. FEB, 2020 N pă 
A LĂAI 
Red: A.N./5 ex.p 4.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


htto://mww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultaref/avize_arbori_in_consultare.php . 
pe data de ....... Eat: Gate 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1817513/982 13 FEB.2079 
Către: SC Electro Tiron SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817513/28.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 982/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică pentru imobilului situat pe 
șos. Viilor, nr. 37, sectorul 5”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Planul de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 30.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 145 m, având ca punct de manșonare PT 354 din reţeaua de distribuţie 
a energiei electrice, aflată pe str. Viilor; 
Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. impare, până în 
dreptul imobilului cu nr. 37, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 37; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 37 s-a constatat existenţa unei alveole de aproximativ 
2m lăţime, care conţine un arbore; 
De asemenea, pe tot traseul executării lucrării, din trotuarul imobilelor cu nr. impare 
al str. Viilor, există alveole de aproximativ 2m lățime, care conţin fiecare câte un 
arbore. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi oblig 
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branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular ai materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri ! 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. | 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea | 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării | 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 





Simona-Mariana POPA 
PEZAR EXECUTIV 


/2> 







Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


10, FEB. 2020 Vu 
Red: A.N./5 ex.-CQ.00.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
htip:/Avww.pmb.roiinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1817290/983 14 FEB.2070 


Către: SC Traian Construct Impex SRL, str. Giovanni Boccaccio, nr. 15-17, sect. 4, 
București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817290/28.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 983/29.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament energie electrică pentru imobilul 
situat pe str. Valea Nucului, nr. 4, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 30.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 5 m, din 
domeniul public al str. Valea Nucului; 
Manșonarea se va realiza la stâlpul de joasă tensiune aflat în dreptul imobilului cu 
nr. 6, apoi traseul executării lucrării va continua prin trotuar până la imobilul cu nr.4; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 4; 
In dreptul imobilului cu nr. 4 s-a constatat existența a două alveole, de aproximativ 
60 cm lăţime, care conțin fiecare câte un arbore; Precizez că, alveola de la limita 
din dreapta a imobilului cu nr. 4, este delimitată de un gard de protecţie; 
De asemenea, pe traseul executării lucrării s-a mai constatat existența unei 
platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm lățime, care se află în dreptul 
imobilului cu nr. 6, lângă stâlpul de joasă tensiune la care se va realiza 
manşonarea. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
prafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
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În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între 
bransament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul | 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular a! materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea iucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură [tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. | 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. | 
n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. | 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


10. FEB 2003 SU us 


Red: A.N./5 ex.-V6.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://mww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1818186/1028 13, FEB 2070 


Către: SC Number One SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poiigrafiei, nr.4, sectorul 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1818186/29.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1028/30.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament apă potabilă şi două racorduri de 
canalizare pentru imobilul situat pe Str. Căpriorilor, nr. 5B, sectorul 1, Bucureşti”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic: 
c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
d) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 3.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 14 m; 
Conectarea la rețeaua de distribuţie a apei potabile din str. Horia Măcelariu, se va 
realiza la intersecția cu str. Promoroacă; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 5B, pe latura din str. 
Căpriorilor; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 7 m; 
Conectarea la rețeaua de canalizare din str. Horia Măcelariu, se va realiza la 
intersecţia cu str. Promoroacă; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 5B, pe iatura din str. 
Căpriorilor; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 12 m; 
Conectarea la rețeaua de canalizare se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 5B, pe 
latura din str. Căpriorilor; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
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b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 















intocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


Su 


10. FEB. 2020 


Red: A.N./5 ex.7.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Amarw.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuitare.php , 
la data de ............. ode 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1818409711046 13 FEB, 2020 
Către: SC Miral Instal Company SRL, aleea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, sect. 3 


Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii Publice, Serviciul Utilităţi Publice și 
Implementare Sistem informaţional Grafic, șos. Mihai Bravu, nr. 428, sect. 3 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1818409/30.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1046/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie extindere conductă gaze naturale și 
branșamente pentru imobilul situat pe Drumul Malu Roșu, nr. 51 A, sectorul 3, 
București", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de PS3. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 3.02.2020.2019, a traseului lucrării 
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 2 m, din domeniul public al Drumului Malu Roșu; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 51 A; 

Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologi 
















„Ata 
Ad Renina Flicahata nr 47 rad nnctal NSMt1 aarinr 5 Riicimaeti Rnmânia PR | cb, | 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


—, 
Pg 


10, FEB. 202) 


Red: A.N./5 ex.- 702.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://Amw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 
la data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 18190992/1082 13. FEB 207] 
Către: SC Energoconstruct SRL, str. Caraiman, nr. 63, sect. 1, București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sect. 5, București 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1819092/31.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1082/03.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 
situat pe Calea Ferentari, nr. 72, bloc 20, sectorul 5 (cantină), conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 78 m, 
având ca punct de branșşare rețeaua de distribuție a energiei electrice, aflată pe 
Intr. Ferentari; 
Mansonarea se va realiza la CD 898, din trotuarul imobilului cu nr. 2A, aflat pe 
aleea de acces din lateralul blocului; 
Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul Intr. Ferentari A şi va continua 
până la blocul 20 (cantină), ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat pe latura spate a blocului 20 (cantină), de la nr. 72, din 
Calea Ferentari, cu accesul din Intr. Ferentari A; 
Pe traseul executării iucrării s-a constatat existenţa unor spații verzi îngrădite 
(grădini de bloc), de aproximativ 4 m lățime, în dreptul imobilului 2 A din într. 
Ferentari A, care conțin arbori, arbusti și vegetaţie 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 









In situaţia în care apar modițicări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

i completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanței minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

î) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseuiui lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 








Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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Red: A.N./5 ex.- 37.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://Aveww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbon_in_consultare.php |, 
pe data de ..... FAR SEE Pr 
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„wa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
îm] Direcţia de Mediu 








Nr. 1806835/1819304/13934/1085 13 rea am 


Către: doamna Dorina Marinela LUCU, prin SC Casa Urbană SRL, doamnei 
GOTTSCHLING, str. Maria Rosetti, nr. 10, ap. 1, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP sectorul 2, Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1806835/19.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13934/20.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la PMB cu nr. 1819304/31.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1085/03.02.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament 
electric subteran pentru imobilul situat pe Intr. Gheorghe Pop de Băseşti, nr. 3, 
sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; | 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 55 m, având ca punct de manșşonare ieșirea pe cablul JT stradal, între 
CD 1918 cu CD 664, din rețeaua existentă în trotuarul din Intr. Gheorghe Pop de 
Băsesti; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul numerelor impare din Intr. 
Gheorghe Pop de Băsești, până la limita din dreapta a imobilului cu nr. 3, ca punct 
final. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia iucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 






a) 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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10. FEB. 2020 


Red: A.N./5 ex.- 0702.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://wuw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
la data de ................ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1806985/1818902/14015/1083 FEB, 2020 


Către: SC Nico Electroservice SRL (solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sectorul 5 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1806985/20.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14015/23.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr. 1818902/31.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1083/03.02.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe str. Mărgeanului, nr. 25 A — Școala Gimnazială nr. 
124, sectorul 5, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 275 m pe domeniul public, din str. Mărgeanului; 
Manșonarea se va realiza la PT 1631, din dreptul imobilului cu nr. 14, care se află 
pe str. Crizantemelor; 
Traseul va continua în subteran prin trotuarul numerelor pare din str. Crizantemelor, 
până în dreptul imobilului din str. Mărgeanului cu nr. 25 A — Şcoala Gimnazială nr. 
124, pe latura din str. Crizantemelor; 
In vecinătatea traseului lucrării s-a constatat existența mai multor arbori și vegetaţie 
gazon), care se află în grădinile imobilelor cu numere pare din str. Crizantemelor. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de 


realizarea proiectului (inclusiv plantare gazon). 

In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. | 

î) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecție a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Simona- Mariana POPA 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


PU 


10, FEB. 2020 


Red: A.N./5 ex.- 07-02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1821291 / 1256 (1783457 111743) 73 FER 207 


Către : SC ARCADIA CONCEPT SRL — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1578119/20.02.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11820/21.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1821291/06.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1256/07.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și 
branșamente pe Drumul Jilavei și pe terenul imobilului cu IE 224295, sector 4", conform 
C.U. nr. , Vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 218m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin 
carosabilul Drumului Jilavei pe partea nr. pare, până ia aproximativ 20m față de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii și pe proprietatea imobilului din Drumul Jilavei nr. 62, până în 
dreptul scării 2 a blocului C 2; 

c) se branșează blocul C1 și blocul C2 cu scara 1 şi scara 2; 

d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbușşti 

plantați. 












In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 


prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de_infrastructură_|tehnico-edilitare și 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate î an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


L 


10. FEB. 2020 


Red:P.R./4ex.- 10.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuitare php . pe data de .................. 
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> PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
(am |] Direcţia de Mediu 





Nr 161777 FED DU 


Către : SC ENERGCONSTRUCT SRL 
(Str. Caraiman nr. 63, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1811745/13.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 274/14.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Dorobanţi nr.99-spaţiu comercial, sector 1, București”, conform C.U. nr.422R/1729779 
din 04.06.2019, vă comunicăm următoarele: 














- In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 422R/1729779 din 04.06.2019 şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic: 
c) clasarea Notificării nr. 22048/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București: 

Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

b) lucrarea de extindere a rețelei electrice pentru imobilul situat pe Calea Dorobanţi nr. 
99-spaţiu comercial, solicitată prin Certificatul de Urbanism nr. 422R/1729779 din 
04.06.2019 emis de către Primăria Municipiului București, descrisă în Memoriul Justificativ 
nr.74/2019 emis de către SC Enerconstruct SRL și în Fișa de Soluţie 
nr.03317393/05.12.2018 emisă de către E-Distribuţie Muntenia S.A, este indentică cu 
lucrarea de extindere rețea electrică solicitată de către dumneavoastră prin Certificatul de 
Urbanism nr.423R/1729775 din 04.06.2019, pentru imobilului situat pe Calea Dorobanţi nr. 
99-magazin 5, corp B. Menţionăm faptul că lucrarea de extindere retea electrică 
descrisă _în_C.U_423R/1729775_din 04.06.2019 a fost avizată favorabil de către 
Direcţia de Mediu prin avizul nr. 1811748/273 emis in data de 30.01.2020. Având în 
vedere_ceie menţionate, Direcţia de _Mediu_ își exprimă punctul de vedere strict pentru 
alimentarea cu energie electrică (branşament) a imobilului situat pe Calea Dorobanţi nr. 99- 
spaţiu comercial, lucrarea de extindere rețea electrică fiind avizată anterior în data de 
30.01.2020. 

c) Pe latura imobilului situat pe Calea Dorobanţi, unde va fi montată cutia de furnizare 

proiectată, nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantați. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
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a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “"Nommelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai_ însoţit de_avizul Ministerului _Culturii_și_Ideniităţii 


Nationale. 


„Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 









EXECUTIV, 


af 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexaniiru 





13, FEB. 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1816632888 O ÎZFERI = 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1816632/23.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 888/27.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Bd. Aviatorilor nr.86, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m, având ca punct de pornire 
conducta de distribuţie GN MP Dn180mm existentă pe bd. Aviatorilor. Traseul va străbate 
carosabilul și trotuarul din fața imobilului situat pe bd. Aviatorilor nr. 86 iar postul de 
reglare-măsurare aferent va fi pozat la 6m faţă de limita din stânga a imobilului situat la nr. 
86 

b) În apropierea lucrărilor, pe trotuarul aferent numerelor pare din dreptul imobilului situat pe 

bd. Aviatorilor nr. 86 se află un număr de 5 arbori în alveolă. 
n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime 1.5m între conductă 
şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciticate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Kk) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 

Naţionale. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 





13, FEB, 2020 


Red:AA.13ex.-11.02.2020 - prezentul! aviz a fost postal pe site-u! PME 
hitp:/Awww.pmb.rofinstitutii primaria/directiildireciia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuliare php , pe data de 


PLI— 


——_ == E 


Qlz 


ED i = BE) 1-a 001 


Ed. Regna Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021 305.55.00 
http iar pmb ro 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








m gg Tă 


2029 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL 





Nr. 1817197/946 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817197/27.01.2020 şi 


la Direcţia de 
Mediu cu nr. 946/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr.29A, sector 2, 
București”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexa; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, pornind din conducta GN RP 
existentă în carosabilul din strada Oituz, străbate parţial carosabilul și trotuarul numerelor 
impare al străzii Oituz, până la imobilul situat la nr. 29A. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 













b) 













AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

Cc) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentui aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Nommelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
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d) Nerespectarea celor menţionale în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


__ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








A 202 
Către : SC AV! PROD GRUP SRL 


Nr. 1817200/947 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817200/27.01.2020 şi la Direcţia de 





Mediu cu nr. 947/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Palade nr. 13, sector | 
2, București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 







În baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. şi planuri anexe: 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
____€) avizul favorabil emis de ADP sector 2; _ 

| 2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, pornind din conducta de gaze 
naturale GN RP PE Dn 63mm existentă în carosabilul străzii Gheorghe Palade. | 
Branșamentul va fi pozat la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 13, | 
str. Gh. Palade. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. | 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi! 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 _la HCGMB_nr._220/19.04.2018 privind aprobarea _"Normelor_pentru avizarea, | 
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_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
Naţionale. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mari na POPA 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexanaru 





(5 ase 


Red:AA./3ex.-10.02.2020 - prezentul aviz a losi postat pe sile-ui PMB 
hitp:/Arrww.pmb.rofinstitulii/primana/directivdirectia_mediu/avize_arbori_in_consultarefavize_arbori_in_consultare.php . pe data de .... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1820329/11161 17 FER 2049 


Către: SC General MPM Impex SRL, str. Bascov, nr. 8-12, sect. 5, București 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820329/04.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1161/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie extindere conductă gaze naturale și branşament 
pentru imobilul situat pe Str. Târgoviștei, nr. 4 A, sectorul 5, București", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale se va executa 
subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 12 m, din str. 
Târgoviștei; 

Conectarea la rețea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 2 A, din str.Târgoviştei; 
Traseul executării lucrării va continua până în dreptul imobilului cu nr. 4 A, ca 
punct final; 
Branșamentul se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 3,5 m, în dreptui imobilului cu nr. 4 A; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 4 A; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
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conform art. 4, 


dendrologic. 


Simona-Mariana POPA 





Red: A.N./5 ex.- 10.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 







Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1820334/1162 17 Fep 2029 
Către: SC General MPM Impex SRL, str. Bascov, nr. 8-12, sect. 5, București 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820334/04.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1162/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie extindere conductă gaze naturale și branșament 
pentru imobilul situat pe Drumul La Roșu, nr. 28 B, sectorul 6, București”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e)_Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere a rețelei de distribuţie a gazelor naturale se va executa 
subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 113 m, din Drumul La 
Rosu; 
Conectarea la rețea se va realiza în carosabilul Drumului La Roșu, în dreptul 
drumului de servitute aferent imobilelor cu nr. 28, până în dreptul imobilului cu nr. 
28 B, ca punct final; 
Branșamentul se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 4 
m, în dreptul imobilului cu nr. 28 B; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 28 B; 
b) Pe traseul executării lucrării, mai exact în trotuarul imobilului cu nr. 28 H. s-a 
constatat existența unor arbori si arbusti. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m între 
conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii | 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea | 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării | 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material! 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

_|) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea lucrărilor pe domeniul public. __ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 





intocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1820343/1164 17 FER 2020 





Către: SC General MPM Impex SRL, str. Basdcov, nr. 8-12, sect. 5, București 


Spre ştiinţă: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană, sect. 6, Serviciul 
Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820343/4.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1164/5.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pentru 
imobilul situat pe Str. Cărămidăriei, nr. 58 H, sectorul 6, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 6. 
2! Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere a rețelei de distribuţie a gazelor naturale se va executa 
subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 102 m; 
Conectarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale se va realiza în carosabilul 
str. Cărămidăriei, în dreptul drumului de servitute aferent imobilului cu nr. 58 H: 
Traseul executării lucrării va continua prin drumul de servitute până la imobilul cu 
nr. 58 H, ca punct final; 
Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 4 m, în dreptul imobilului cu nr. 58 H; 
Branșamentul! va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 58 H; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”: 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii; 

Prezentul aviz este valabil numai pentru executarea lucrărilor pe domeniu! public. 






Simona-Mariana POPA 
' EXECUTIV 
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Nr. 1820456/1166 17. FEB 2029 


Către: SC Electrica Racord Instal SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1820456/04.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1166/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie bransament electric subteran pentru imobilului 
situat pe str. Străbună, nr. 61, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și pianuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Cc) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
d) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 40 m, 
având ca punct de manșonare cablul existent din rețeaua de distribuție a energiei 
electrice dintre PT 4146 şi șos. Chitilei nr. 87; 

Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul! str. Străbune, pe latura imobilelor 
cu nr. impare, de la intersecţia cu șos. Chitilei, apoi va continua până în dreptul 
imobilului cu nr. 61, ca punct final; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 61; 

În dreptul imobilului cu nr. 61 s-a constatat existența unei alveole de aproximativ 60 
cm lățime, care conţine un arbore și vegetație spontană; 

De asemenea, pe traseul executării lucrării din str. Străbună, s-a constatat 
existenţa unor alte patru alveole similare, de aproximativ 60 cm lățime, care conțin 
fiecare câte un arbore şi vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In timpul executării lucrării aveți oblic 
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d) 


e) 


f) 


9) 


h) 


i) 


În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 





branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualeie pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
Şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 


) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





= EP Ip 


Nr. 1822011/1292 


Către: SC Electrocons Proiect SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822011/07.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1292/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe str. Oxigenului, nr. 4C, jud. Ilfov, (traseul de pe raza municipiului bucurești)”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 509 m, din domeniul public al Municipiului București; 
Manşonarea se va realiza în trotuarul imobilelor cu nr. impare din Drumul Între 
Tarlale, în dreptul imobilului cu nr. 45 K; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din 
Drumul Între Tarlale, până la intersecţia cu str. Oxigenului, unde va străpunge 
trotuarul imobilelor cu nr. pare, până la limita domeniului public al Municipiului 
București; 
Traseul executării lucrării va continua prin judeţul ilfov; 
Pe traseul executării lucrării din Drumul Între Tarlale s-a constatat că, în trotuarul 
imobilelor impare există o platbandă de aliniament de aproximativ 2 m lăţime, care 
conține arbori, arbuști și vegetație (gazon); 
În dreptul imobilelor cu nr. impare din Drumul între Tarlale s-a mai constatat 
existența unor spații verzi de aproximativ 7 m lăţime, care conţin arbori, arbuști, 
vegetaţie (gazon) și vegetaţie spontană; 
De asemenea, pe domeniul public al Municipiului București, din str. Oxigenului, s-a 
constatat existența mai multor arbori care se găsesc în platbande de aliniament de 
aproximativ 1 m lăţime, sau în alveole de aproximativ 70 cm lățime, sau în trotuar. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
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aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) | 

În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri | 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


m) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea lucrărilor pe domeniul public 


Red: A.N./5 ex.- 12.02.2020 - prezentul aviz a fo 
http://vww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_ 
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din Municipiul Bucureşti. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 











Direcţia de Mediu 
Nr. 1822017/1293 
17. FEB, 2029 
Catre: domnul u (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822017/07.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1293/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 
situat pe Str. Geamandurii, nr. 27-29, sectorul 2, București”, conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 3 m, din str. Geamandurii: 
Manşonarea se va realiza la BMPM 32A, din dreptul imobilului cu nr. 27-29; 
De asemenea, în rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă pe str. 
Geamandurii, mai exact, la stâlpul dintre imobilele cu nr. 25 și 27, se va realiza o 
irecere din linia electrică aeriană în linie electrică subterană; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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“d) În baza acestui aviz nu se 
dendrologic. 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


execută lucrări de defrişare sau toaletare material 





Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR-EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1821723 / 1295 (1810541,1812537,1796042/113,347,13145) / 1 7 FER 2029 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
«+ Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6 
intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796042/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13145/27.11.2019, completate cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1810541/08.01.2020, 1812537/14.01.2020, 1821723/07.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
113/09.01.2020, 347/15.01.2020, 1295/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe 
str. Asău nr. 6, sector 6", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 





















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor ADP sector; 
aviz emis de ADPDU sector 6. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 44m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Constantin Titel Petrescu, 
apoi prin spaţiu verde bloc din str. Constantin Titel Petrescu nr. 3, spațiu verde aerisit, prin 
carosabilul str. Asău, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a 

proprietății; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spațiu verde. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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| c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 





9) 





utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările i 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) | 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform | 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea şi veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilițate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1821733 / 1296 (1810543,1812535,1796846/112,346,13144) 1 17 FER 277, 


Către ; SC DFS PROJECT REȚELE SRL — prin d-na — solicită 
ridicarea exempiarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796046/26.11.2019 şi la Direcţia | 
de Mediu cu nr. 13144/27.11.2019, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu 
nr. 1810543/08.01.2020, 1812535/14.01.2020, 1821733/07.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 112/09.01.2020, 346/15.01.2020, 1296/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
șos. Andronache nr. 221, sector 2", conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 


[1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs. respectiv: 


a) C.U.nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Andronache, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 








In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) in cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”, 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și | 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

 j) Înbaza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





întocmit: 


Exp. A ana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1821739 / 1298 (1810538,1812530, 1796047/115,344,13143) / 12 FEB Pi 
» Co, 42] 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exempiarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796047/26.11.2019 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 13143/27.11.2019, completată cu documentațţiile înregistrate la P.MB. cu nr. 
1810538/08.01.2020, 1812530/14.01.2020, 1821739/07.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
115/09.01.2020, 344/15.01.2020, 1298/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cap. Marcu 


Zamfir nr. 13, sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cap. Marcu Zamiir, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

| stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 





e rr > — 
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d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor şi înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Masiana POPA 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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„ua PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
34 Direcţia de Mediu 





Nr. 1783777/1820759/11785/1220 17 FEB 2099 


Către : Domnul 
(Str. A ZE al sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783777/17.10.2019 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 11785/18.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1820759/05.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1220/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică pentru imobilului situat 
pe strada Comarnic nr.31, sector 2, București”, conform C.U. nr. B 
vă comunicâm următoarele: 

















1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rr. Și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e)_aviz de traseu emis de ADP sector 2; i 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25ml (12m domeniu public), având ca 
punct de pornire LEA JT existent pe trotuarul numerelor pare al străzii Comarnic, 
traversează carosatbilul și trotuarul numerelor impare până la un BMPI 164, amplasat la | 
limita de proprietate cu domeniul public, încastrat în gard ce urmează să alimenteze 
imobilul situat ia nr. 31 pe str Comarnic. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 31 pe strada Comarnic se regăsesc un număr de 3 arbori 

| în alveolă. 
| 3. In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de i începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului_arborilor_şi rănirea/ruperea_ramurilor_arborilor_prin_manevrarea_utilajelor_din 
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dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Contform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Sima ari 





Întocmit: 
Exp. Anca Alex 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1820161/1159 


Către : 


Domnul 


(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820161/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1159/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Racord canal din rețeaua existentă pe domeniul public și extindere rețea de alimentare cu 
apă în interiorul proprietății beneficiarului de la branșamentul existent, pentru imobilul 
situat pe str. Gorunului nr.35, sector 1, București”, conform C.U. nr. 


a) 
b) 
C) 


d) 
e) 
2. 


„Vă comunicăm următoarele: 











În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


C.U. nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; | 
clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; | 
Urmare verificării pe teren din data de 10.01.2020 a traseului lucrării conform | 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire rețeaua 
publică de canalizare existentă în carosabilul străzii Gorunului și va racorda imobilul situat 
la nr. 35. | 
La limita din stânga a imobiluiul situat la nr. 35 pe strada Gorunului se află un arbore în 
alveolă x Ea a Du _ | 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


a) 


b) 





ar 


b) 


C) 


__d, 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
săpătură și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a | 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat_sistemul_ radicular al materialului dendrologic sunteţi 





























e) 


9) 


h) 


i) 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea | 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





























Întocmit: 
Exp. Anca Ale 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





A PPR Mel d 


Nr. 1820327/1160 7. FEB AA O | 


Către :SC GENERAL MPMW IMPEX SRL 
(Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București) 


Spre ştiinţă: PS3-Direcția Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Publice și Implementare 
Sistem informaţional Grafic 
(Şos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820327/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1160/05.02.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe strada Moților, Str. Moților, Sector 3, 
București”, conform C.U. nr. » Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
b) C.U.rr. şi planuri anexe; 








C) Memoriului tehnic; 
d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
plan de coordonare reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3; 
Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
23m, pornind din conducta existentă PE100SDR11 Dn125mm, traseul continuă pe strada 
Moților și alimentează printr-un branşament de 2m imobilul situat la nr. 12A pe strada 
Moților. 
în apropierea traseului se află un arbore ce este situat în dreptul imobilului situat la nr. 14 
pe str. Moților. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții; 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita de pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Nommelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

PER respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1820339/1163 
2 0. FEB, 2020 


Către : SC GENERAL MPN IMPEX SRL 
(Str. Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1, București 


PS3-Direcţia Servicii Publice -Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820339/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1163/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Deviere conductă gaze naturale RP PE Dn 250mm și branșament RP PE dn 32mm pe 
Strada Postăvarului, Strada Codrii Neamţului, pentru sector 3, București", conform C.U. 
nr. „, Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul de traseu emis de Direcţia Servicii Publice- S3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea noii rețele de gaze naturale RP PE Dn 250mm, pentru terenul din Str. Postăvarului 
nr. 13 se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 84m, pornind din punctul de cuplare 
ce va fi executat în domeniul public, pe trotuarul străzii Postăvarului, continuând pe acesta 
până în apropierea străzii Codrii Neamţului. Traseul branșamentului va străbate trotuarul 
str. Codrii Neamţului pe o lungime de 62 m. 

b) În apropierea traseului lucrărilor, la limita terenului delimitat cu gard situat pe Postăvarului 
nr. 13 există arbori situaţi la o distanță mică de trotuarul străzii Postăvarului respectiv 
trotuarul str. Codrii Neamţului. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de  1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In_ dreptu! arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1820379/1165 


Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 
(Str. Bascov nr.8-12, sector 5, București) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor 
(Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1) 


-PS3-Direcţia Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Pubiice și Implementare 
Sistem informaţional Grafic 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820379/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1165/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale pe strada Popa Stoica Farcaș până în dreptul 
imobilului cu nr. poștal 39, sector 3, Bucureşti”, conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
b) C.U.nr. şi planuri anexe; 








c) Memoriului tehnic; 
d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector; 
avizul de traseu emis de Direcţia Servicii Publice S3; 
1. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă de gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 

39m, punctul de cuplare fiind pe Calea Duduști. Branșamentului va avea o lungime de 3m 

și va alimenta imobilul situat pe str. Popa Stoica Farcaş nr.39. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















b) 









AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București“. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 














DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Întocmit: 
Exp. Anca Alex 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1820943/1225 20. FEB 2029 | tii 5 


Câtre: domnul sai ! (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMN) 


Spre ştiinţă: Administrația Domeniului public și Dezvoltare Urbană, sect. 6, Serviciul 
Edilitare Avizare Amplasamente pe Domeniul Dublic 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820943/05.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1225/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe drumul Osiei, nr. 18-28, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare: 
















Urmare verificării pe teren din data de 7.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 300 m, dintre care aproximativ 225 m pe domeniul public; 
Manșonarea se va realiza în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 488-490, din bivd. 
luliu Maniu, la intersecţia cu Drumul Osiei; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarui imobilelor cu nr. pare din 
Drumul Osiei, va subtraversa căile de acces aferente imobilelor cu nr. 488-490, din 
bivd. luliu Maniu, latura din Drumul Osiei și nr. 8-16 din Drumul Osiei, până la 
imobilul cu nr. 18-28, ca punct final; 
În dreptul imobilului cu nr. 488-490 din blvd. luliu Maniu s-a constatat existența a 
două platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm lăţime, care conţin vegetaţie 
(gazon); 
De asemenea, în dreptul imobilului cu nr. 488-490, din blvd. luliu Maniu, pe latura 
din Drumul Osiei, s-a constatat existența unei platbande de aliniament, de 
aproximativ 1 m lățime, care conţine arbuști și vec 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular a! materialului dendrologic 
(arbuști) sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo 
nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

î) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

9) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 

i pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1820947/1226 29 FEB, 2029 
Către: domnul | „„licită ridicarea exempiarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820947/5.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1226/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe blvd. Timișoara, nr. 58 M, sectorul 6", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 7.02.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 180 m, dintre care aproximativ 115 m pe domeniul public, din str. 
Moinești; 

Manșonarea se va realiza la postul de transformare din incinta imobilului cu nr. 63 
A, din str. Moinești, apoi traseul executării lucrării va continua prin trotuarul 
imobilelor cu nr. impare din str. Moinești, va subtraversa căile de acces aferente 
spațiului comercial de la nr. 63, până la nr. 58 M, din blvd. Timișoara, latura din str. 
Moinesti, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 58 M: 
În dreptul imobilului cu nr. 58 M, cât și pe traseul executării lucrării, s-a constatat 
existența unor alveole de aproximativ 60 cm lățime, care conţin arbori și vegetaţie 
(gazon); 
De asemenea, pe traseul executării lucrării, în dreptul spațiului comercial de la nr. 
63, din str. Moinești, s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de 
aproximativ 2 m lățime, care conține arbuști și vegetaţie 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

prevederilor art. 5, lit. h, din Le 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 


d) 


e) 


f) 


g) 


h) 


j) 
k) 





şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseuiui lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material) 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR,EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817183/1823159/949/1389 O 74, FEH. îl 
Către: domnul 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1817183/27.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 949/28.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 
1823159/11.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1389/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Executare branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare pentru imobilului situat pe str. Carpenului, nr. 3, sectorul 1", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 9 m, având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a apei potabile din str. 
Carpenului, aflată în dreptul imobilului cu nr. 3; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 3. 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 7 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare din str. Carpenului, 

afiată în dreptul imobilului cu nr. 3; 

Racordul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 3. 

b) În dreptul imobilului cu nr. 3 s-a constatat existența unei alveole, de aproximativ 50 cm 

lățime, care conține un arbore și vegetaţie 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























conform 






















AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m între 

branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1818736 /1047/ 2% FEB 270 


Către : SC GINICON SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1818736/30.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1047/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Neajlovului nr. 52, sector 1“, 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Neajlovului, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi judicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. | 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și | 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

i |) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea şi veridicitatea datelor și inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


SECI i leii A 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1818804/1048/ 24, CEB 1360 


Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL - solicită ridicarea exempiarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. El/ectronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1818804/30.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1048/31.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dorin Pavel nr. 15, sector 2", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 200m; 

b) lucrarea se va executa din PTY 3509 existent în spatele blocului T 31 C din str. Inginerilor 
Tei, continuă prin trotuarul aleii aferente blocului T 30 C din str. Inginerilor Tei, apoi prin 
trotuarul nr. pare al str. Inginerilor Tei, subtraverseză str. Dorin Pavel, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Dorin Pavel, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiile verzi aferente 

blocurilor din vecinătatea traseului lucrării. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cabiul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
In_cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrolo 
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e) 


9) 








răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1818851/1824411/1084/1490 24. FEB. 2370 


Catre: domnul 
(solicită răspuns pe e-mail la adresa 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1818851/31.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1084/3.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1824411/13.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1490/14.02.2020 prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Executarea branșamentului 
electric pentru imobilul situat la adresa str. Pietroșița nr. 34, sectorul 1, București”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1 In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e)_ Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 24 m, 
dintre care 12 m pe domeniul public, având ca punct de manșonare stâlpul din 
dreptul imobilului cu nr. 32, aferent reţelei de distribuţie a energiei electrice din str. 
Pietroșița; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 34; 

În dreptul imobilului cu nr. 34, cât și pe traseul executării lucrării din dreptul 
imobilului cu nr. 32, din str. Pietroșița s-a constatat existenţa a două platbande de 
aliniament, de aproximativ 1 m lăţime, care conțin trei arbori și vegetatie (gazon). 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveoie, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între 
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Î) 


g) 


h) 


k) 


branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 





revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. | 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunieți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material | 
dendrologic. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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Au 


Red: A.N./5 ex.- 18.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1820544 / 1171 / 25. FEB. 2020 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820544/04.02.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 1171/05.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emancipării nr. 18 A, sector 2”, 


[1. 


conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02. 2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Emancipării, 
perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 
d) 


in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor. 

In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adapiată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 


i Mariă 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


20. FEB. 2320 


Red:P.R./4ex.- 17.02.2020 - prezentul aviz a fos! poslai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1820946/1227/ 24, FEB. 7070 


Către : SC ELECTROTEST SRL — pr — solicită ridicarea exemplarului 
de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
«e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e ADP Sector1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820946/05.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1227/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Barajul Argeș nr. 8 A, sector 1", 
conform C.U. ar. „Vă comunicăm următoarele: 






In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
€) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,; 
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
















2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 547m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul Intrării Gheorghe Simionescu la 
intersecţie cu Intrarea Catedrei, continuă prin trotuarul nr. impare al Intrării Gheorghe 
Simionescu, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Nicolae G. Caramfil, subtraversează 

Intrarea Cretei, Intrarea Școala Herăstrău, prin trotuarul nr. pare al Intrării Gliei, până la 
aproximativ 62m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii și pe proprietate până la noul 
post trafo proiectat; 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proteiare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse lia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 






DIRECT Daia UTV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1822670/1340 2% FEB, 220 
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822670/10.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1340/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe str. Cazacu Mihail, nr. 6, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 3,5 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 6, din str. Cazacu Mihail: 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 6; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 6 s-a constatat existenţa a trei platbande de aliniament, 
de aproximativ 50 cm lăţime, care conţin arbori, arbusti si vegetație 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















conform 
















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se |! 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 





Întocmit: 
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Nr. 1822667/1341 





Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 





Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822667/10.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1341/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Hulubiţei, nr. 31, sectorul 1, București”, conform Certificatului de urbanism 
nr., Vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe: 
b) Memoriul tehnic: 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
€)_ Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3,5 m, din str. Hulubiţei; 
Conectarea la rețea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 31; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 31: 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB rr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
EXECUTIV 
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(au ] Direcţia de Mediu 





Nr. 1822660/1342 24, FEB. ]40 
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardui Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822660/10.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1342/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branşament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe str. Nadeș, nr. 39, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 9 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale din dreptul imobilului cu nr. 39; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 39; 

În trotuarul din dreptul imobiluiui cu nr. 39 s-a constatat existența unei alveole de 
aproximativ 30 cm lăţime, care conţine un arbore; 

De asemenea, în apropierea executării traseului lucrării, mai exact în trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr. 37, s-a constatat existența unor alveole de aproximativ 30 
cm lăţime, delimitate de un gard de protecţie, care conţin arbuști de talie mare. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spa 0 verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 
c) In timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei: minime de 1,5 m 
între branșament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

î) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 
j € 3 EXECUTIV 





Întocmit: 
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http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arboni_in_consultare.php , 
pe data de ................., 
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Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către : SC TOP ZONE EXCLUSIV REZIDENTIAL SRL 
(Strada Victor Brauner nr. 40C-40J, sector 3, București) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice-Primăria Sectorului 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București) 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822992/11.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1386/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere rețelei publice de apă potabilă și canalizare până la imobilul din str. Victor 
Brauner  nr.42, sector 3, Bucureşti”, conform C.U. nr. „Vă 
comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020 a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă apă potabilă va avea lungimea de 195m şi se va realiza 
cu legătură în rețeaua publică de apă potabilă De 180 mm PEID existentă pe str. Victor 
Brauner, pe un traseu ce străbate carosabilul străzii Victor Brauner până în dreptul 
imobilului situat la nr. 42. Branșamentul de apă proiectat va avea o lungime de 8m. 
Extinderea rețelei de canalizare viitoare pe str. Victor Brauner va avea o lungime de 115m 
și se va racorda în căminul de inspecţie aferent rețelei publice de canalizare De 400 mm 
PAFSIN exitentă. Racordul de canal proiectat va ave 
In apropierea lucrărilor există arbori izolaţi 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
săpătură și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

În_dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemui radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de [a data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1822830/1387 24, FEB 2349 


Către: SC Tehnic Instal Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1822830/11.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1387/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă potabilă și realizarea unui 
racord de canalizare pentru imobilul situat pe Str. Educaţiei, nr. 16, sectorul 2, 
Bucureşti”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 3 m; 

Conectarea la rețeaua de apă potabilă se va face în carosabilul str. Educaţiei; 

Branșamentul imobilului cu nr. 16 va fi pozat pe latura din str. Educaţiei; 

Racordul de canalizare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 

de aproximativ 10 m; 

Conectarea la rețeaua de canalizare se va face în carosabilul intersecţiei str. 

Educației cu str. Badea Cârţan; 

Racordul imobilului cu nr. 16 va fi pozat pe latura din str. Badea Cârţan; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 45 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București": 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Ed. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1756575/7198; 1818510/1055 24 FE 274 
CĂTRE 
DI. prin d-na 
B-dul nr. „Bl. „sc. „et. „ap. „sector 


(str. Petre S Aurelian nr. 23, sector 1) 


Spre ştiinţă: 
Administraţia Domeniului Public Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756575/18.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7198/19.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1818510/30.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1055/31.01.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament apă şi racord 
canalizare a imobilului nr. 23 situat pe str. Petre S. Aurelian, sector 1", conform C.U. 
nr, „vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentația depusă de dvys., respectiv: 

a) C.U.nr. ŞI planuri anexe; 

b) Memoriu Justificativ 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector 1; 












2. Urmare verificării pe teren din data de 23.08.2019 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa în carosabil până la limita proprietăţii pe o lungime de 7m - 
racordul de canalizare şi 9m - racordul de apă potabilă, fără afectarea vegetației 
existente în vecinătatea imobilului. 

b) s-a constatat că lucrarea se execută prin traversarea parțială a carosabiiului străzii 
Petre S. Aurelian în dreptul imobilului nr. 23, până în incinta proprietăţii la 
distanța de Im față de limita acesteia. 

c) În apropierea traseului există material dendrologic (1 ex. Juglans nigra și 1 ex. 
Prunus sp. | 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 








a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției 
lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de Ilm- 
1.5m între canalul de amplasare a conductei de apă sau canalizare și axul 
fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea | 
ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. | 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. | 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) | 
se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului | 
lucrării, veţi avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea | 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea și | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu! 
modificările şi completările ulterioare. persoanele fizice şi juridice au obligația să | 
nu diminueze suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor | 
verzi (platbande, pastile, aiveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic. prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului | 
Bucureşti”. | 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată | 
conform art. 4, lit. b din Anexa | la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de | 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, 

i) Beneficiarul, respectiv executantui lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defirişare sau toaletare material | 
dendrologic. | 

__k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ŞI! 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





A. la „Earl. II E II 
Nr. r. 1 796804/ 1816785/13206/933 


Către ; SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Servicii Publice 
(Ș$os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796804/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13206/28.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1816785/27.01.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 933/28.01.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
Drumul Gura Caliţei nr. 51A, sector 3, București”, conform C.U. nr.4 

„vă comunicăm următoarele: 















in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS3-Direcţia Servicii Publice; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documenţele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 180m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale GN PE 100 SDR11 Dn 125mm, existentă în carosabilul din 
Drumul Gura Caliţei, traseul va continua până în dreptul imobilului situat la nr. 514. Restul 
conductei și a branșamentelor se află pe proprietatea beneficiarului. 

În apropierea traseului există material dendrologic ( 2 arbori și vegetaţie spontană 
n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea _ utilajelor din 





a) 
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În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1802653/1822298; 113730/1338 24. FEB 070 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1802653/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13730/13.12.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822298/10/02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1338/11.02.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze pentru 
imobilul situat pe str. Virgiliu nr.S1A, sector 1, Bucureşti”, conform  C.U. 
nr. „ Vă comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.01.2020 a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale RP/OL existentă pe aleea situată între imobilul situat pe str. 
Virgiliu 61A şi blocul nr. 10A. Traseul stăbate carosabilul și parcarea (nemarcată) și 
branșează imobilul situat la nr. 614 pe str. Virgiliu. 

b) În apropierea lucrărilor, situat lângă imobilul de pe str. Virgiliu 61A se află un scuar în care 

se află arbori si vegetaţie spontană 
n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 













conform 















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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9) 


h) 





“răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 





În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaietare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marjana POPA 


Întocmit: 
Exp. Anca Alekanaru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1806640/13931/42 91, FEB 1070 
Către : ENGIE ROMANIA prin ERBAȘU EDIL CONSTRUCT 
(Bulevardul Mărășești 4-6, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice -Primăria Sectorului 3 
Șoseaua Mihai bravu nr.428, sector 3, București 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1806640/19.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13931/20.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1822029/07.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1294/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșament 
pentru imobilul situat pe aleea Tornadei nr.34-36, sector 3, București”, conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Pian de coordonare reţele edilitare: 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documente!e enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
aprox. 40m, pornind din conducta existentă pe aleea Tornadei, capul terminal fiind situat în 
dreptul imobilului de la nr. 34-36. Branșamentul va avea o lungime de 4m și va fi pozat la 

limita din stânga a proprietăţii situate la pe aleea Tornadei nr. 34-36. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condițiile de lucru pe timp frig 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Matiana POPA 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexpndru 
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pm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
MP Direcţia de Mediu 





Nr. 1807349/1824143/14014/1488 ul 


Către: domnul | de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1807349/20.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.14014/23.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la PMB cu nr. 1824143/13.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1488/14.02.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe Drumul Agatului, nr. 45-47, bloc C2 sectorul 1", 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

1. in baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12 m, dintre care 
aproximativ 7 m în trotuar (pământ) și 5 m legături, având ca punct de branșare 
stâlpul SC 15007 din rețeaua de distribuţie a energiei electrice, aflat în dreptul 
imobilului cu nr. 45-47, din Drumul Agatului, ca punct final: 

Branșamentul va îi pozat la limita din stânga a imobilului C2 de la nr. 45-47: 
În dreptul imobilului C2 de la nr. 45-47 s-a constatat existența de vegetaţie (gazon). 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 






b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 







c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 











Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 











Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 





În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 











Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


> 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1815805/1823308/825/1388 


Către : domnul ' , ;entru E-Distribuţie SA 
(str. Spiniș nr. 8, bl. 43, sc.A, ap.3, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1815805/22.01.2020 şi la Direcţia de 

"Mediu cu nr. 825/23.01.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 

1823308/11.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1388/12.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 

specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric pentru imobilul situat pe strada 

| Aldeni nr.40, sector 1, București”, conform C.U. nr. i din 18.12.2019, vă 
comunicăm următoarele: 


(1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. 3 din 18.12.2019 şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare; 
_____d) avizde traseu emis de ADP sector 1; | 
i2, Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
| informaţiitor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
| a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 26m! (2m pe domeniul public), din stâlpul 
de beton JT existent pe latura imobilului aflată pe partea cu bd. Petrila, până la un BMPM, 
alimentând imobilul situat la str. Aldeni nr. 40. 
b) În apropierea lucrărilor, pe latura imobilului aflată pe partea cu bd. Petrila, la limita 
trotuarului cu carosabiiul se află o platbandă de aprox. 1m lăţime în care se află arbori. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cabiul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. | 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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a — 


zii unor arbori aflaţi în 
constată u carea sâu prăbuşirea unor arbori aflaţi î 


ă A vecinătatea traseului iucrării, veţi avea 
obligaţia intocuirii exemplarelor uscate Şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 


a, 
î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spatiului verde afectat d£ realizarea 


+ 


proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon)- | 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi | 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, CU modificările ŞI 

completările ulterioare; persoanele fizice ŞI juridice au obligația să Nu diminueze 

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă etonareâ spaţilor verzi (platbande. pastile, 
alveole, etc. 

h) in cazul eX cuţiei proiectului în perioadă 45 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului! public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform Celor specificate în Anexâ 
nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizârea, 
autorizarea, coordonarea Şi execuţia lucrărilor de ntrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa î la H.C.GMB. rr. 304/2009, privind Normele de protecție a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută tucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

ali _Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la dată emiterii 







DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona“ ana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1821019 / 1228 / al 


Către : D-na — prin SC EMAR TRADE CONSTRUCT SRL — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS3-Direcția Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1821019/05.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1228/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Cerceluș nr. 51, sector 3", conform C.U. 
nr, „+ Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m; 
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Cerceluș, 
perpendicular, până la aproximativ Sm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbușşti 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Cc) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e)_ Prezentul aviz este _valabi!_ numai_însoţit de _ avizul Ministerului Cuiturii_și _Identității 


aril 
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Naţionale. EI 
î) Proiectantul şi beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA i 
AVU ua. Întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 









Nr. 1822544/1334 
Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822544/10.02.2020 şi la Direcţia de | 
| Mediu cu nr. 1334/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P(în viitor M.P) pe str. Șaradei, Str. 
 Măicăneşti(tronson cuprins intre str. Șaradei și str. Subcetate), str. Ardealului(tronson 
cuprins între str. Subcetate și imobilul cu nr. 16), aleea aferentă bloc C2, sector 1, 
București, cu conducte și instalaţii de racordare din PE 100 SDR11", conform C.U. 
nr. „Vă comunicăm următoarele: 









"În baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

____Î) aviz de traseu emis de ADP sector 1; | | 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 925m, având ca punct de pornire 
conducia OL 4” existentă pe str. Subcetate intersecție cu str. Ardealului (PC1), continuă 
prin carosabilul str. Ardealului până la în dreptul proprietăţii situate la nr. 16( PC2). 

PC3 se află în apropierea str. Subcetate și aleea de acces a blocului C2(str. Ardealului), | 
continuă prin aleea de acces și pe str. Șaradei unde va fi CT în dreptul imobilului situat la | 
nr. 90 și un CT în dreptul Sc. A(bloc C2). De asemenea pe str. Șaradei se va executa și 
PCA4, situat între imobilul cu nr. 94 şi sc.A. | 
Din dreptul scării A(bloc C2), la intersecţia străzilor Ardealului cu Str. Şaradei, lucrările 
continuă pe str. Șaradei până la CT aflat la intersecţia cu str. Cireşoaia. Tronsonul situat 
între strada Şaradei și PC5 reprezintă lucrările ce vor fi executate pe str. Măicănești, până 
în dreptul intersecţiei cu Str. Subcetate. 






b) Pe strada Ardealului, pe partea numerelor pare există platbande cu arbori și vegetaţie 
spontană, iar pe partea numerelor impare se află spaţiile verzi aferente blocului C2. 
Pe strada Șaradei, pe trotuarele numerelor impare și pare se regăsesc arbori în alveolă și 
platbande cu arbori și arbuşti 
Pe strada Măicănești, pe trotuarele numerelor impare şi pare se regăsesc arbori în alveolă 
și platbande cu arbori şi arbuşti 
De asemenea, pe str. Şaradei, în apropierea CT situat în dreptul imobilului situat la nr. 90, 

> ambele trotuare se află arbori în alveolă. 
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Pe aleea aferentă blocului C2 ce se intersectează cu str. Subcetate, se regăsesc spații 
verzi delimitate(grădini bloc) ce conţin material dendrologic, arbori şi vegetaţie spontană 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

L Mi 


I) 
Naţionale. 


m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








.1822542/1335  ZBFEB ag 


Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


-ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 7 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822542/10.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1335/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale R.P(în viitor M.P) pe străzile: Mitropolit 
Varlaam, Olteniei, Ocna Mureș, Miercani, Mitropolit Andrei Șaguna, sector 1, București, cu 
conducte și instalații de racordare din PE100 SDR 11", conform C.U. nr. 

„Vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

aviz de traseu emis de ADP S1 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
















a) lucrarea se va executa subieran, pe o lungime de 2514m, după cum urmează: 


Tronson_1-punctul de cuplare nr.1 și punctul de cuplare nr. 3 reprezintă lucrările ce se vor 
realiza pe strada Ocna Mureș, începând cu intersecţia str. Ocna Mures/ str. Durău, traseul 
continuă pe strada Ocna Mureș și punctul de cuplare nr. 3, care este amplasat în 
apropierea imobilului situat la nr.136 ce are adresa pe Bd. Laminorului. Totodată, din str. 
Ocna Mureș traseul continuă pe str. Mitropolit Andrei Şaguna, unde se va afla punctul de 
cuplare nr. 6, situat în dreptul imobiluli cu nr. 112. De asemenea, acest tronson cuprinde şi 
străbate Str. Miercani, începând cu capătul terminal 8 situat în apropierea imobilului cu nr. 
1114, şi capătul terminal 7 situat în dreptul imobilului cu nr. 84 ce se află în dreptul Bd. 
Laminorului. 
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Tronson_2- punctul de cuplare 2 se află la intersecţia str. Ocna Mureș cu str. Durău și 
continuă pe str. Ocna Mureș până la capătul terminal 1 ce se va afla în apropierea 
imobilului situat la nr.2. De asemenea, acest tronson cuprinde și lucrările ce se vor efectua 
pe str. Mitropolit Varlaam, cuprinse între capătul terminal 2 situat în apropierea imobilului 
aflat la nr. 121, şi capătul terminal 5 situat în apropierea imobilului aflat la nr. 191 pe sir. 
Mitropoli Varlaam. Capătul terminal 4 se va realiza pe str. Olteniei şi va fi situat în dreptul 
imobilului situat la nr. 47, lucrările vor continua pe str. Olteniei până la capătul terminal 6 
aflat în apropierea imobilului de la nr. 53 situat pe str. Olteniei. 





Tronson3- reprezintă lucrările ce urmează să fie executate între punctul de cuplare 4 situat 
pe bd. Laminorului în dreptul imobilului situat la nr. 79 și capătul terminal 10 situat în 
dreptul imobilului nr. 67. 


Pe strada Ocna Mureș, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, arbori în 
alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori) 

Pe strada Mitopolit Varlaam, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, 
arbori în alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori) 

Pe strada Olteniei, pe ambele trotuare ale sirăzii se află material dendrologic, arbori în 
alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori) 

Pe strada Miercani, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, arbori în 
alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană, arbori) 

Pe bd. Laminorului, în dreptul imobilului situat la nr.79 respectiv nr. 67 unde se va afla în 
apropiere punctul de cuplare 4 şi capătul terminal nr. 10, s-a constatat existența unei 
platbande întreruptă, de aprox. 1m lățime în care se află arbori plantați. De asemenea, în 
dreptul îmobilului situat la nr. 84 pe bd. Laminorului, unde va fi situat capătul terminal nr. 7, 
se află un spaţiu verde neamenajat, de aproximativ 8m lățime, cu vegetație spontană și 
arbori. 

Pe strada Mitropolitul Andrei Şaguna, pe ambele trotuare ale străzii se află material 
dendrologic, arbori în alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. 
spontană, arbori) 

Pe strada Olteniei, pe ambele trotuare ale străzii se află material dendrologic, arbori în 
alveole, arbuști precum și platbande cu vegetaţie( iarbă, veg. spontană) 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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e) 


9) 


h) 





m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul_aviz_este_valabil_numai_însoţit de_avizul Ministerului_Culturii_si_Identității 


Naţionale. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1822548/1336 
i 27. FER 2070 


Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.7, sector 7 


-ADP Sector 1 - B-dul! Poligratiei nr. 4, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822548/10.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1336/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P) pe străzile: Barbu Lăutaru, 


Cântarului, Căpitanul Constantin, Radu Greceanu, Samuil Micu Clain, Petru Maior, Radu 
Popescu, Intrarea Cașului, sector 1, București”, conform C.U. nr. 
„Vă comunicăm următoarele: 





In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarările se vor executa subteran, pe o lungime de 1343m, după cum urmează: 
Tronson 1-Punctul de cupiare nr. 1 se execută din strada Petru Maior și străbate tot 
carosabilul străzii Cântarului și spaţiile verzi aferente blocurilor. Lucrările de reabilitare 
rețea de distribuţie gaze naturale pe tronsonul 1 continuă pe străzile Radu Greceanu, Str. 
Samuil Micu Clain şi Căpitanul Constantin, unde pe fiecare stradă enumerată se va afla un 
capăt terminal. Pe str. Radu Greceanu capătul terminal va fi executat în dreptul imobilului 
cu nr. 15, pe strada Căpitan Constantin va fi executat în dreptul imobilului cu nr. 3 iar pe 
str. S. Micu Clain capătul terminal se va afla în dreptul imobilului cu nr.10. 
Tronson 2-Punctul de cuplare nr.2 se execută din strada Petru Maior, continuă pe Intrarea 
Cașului și pe str. Barbu Lăutaru, unde un capăt terminal va îi la intersecţia str. Barbu 
Lăutaru cu Calea Griviței, iar altul se va afla în dreptul blocului 21 situat pe str. Barbu 
Lăutaru. 
Tronson 3 reprezintă lucrările executate pe strada Radu Popescu, de la punctul de cuplare 
situat în dreptul imobilului cu nr. 1, continuă până în dreptul capătului terminal situat între 
blocurile 24(str. Barbu Lăutaru) și blocul 24A(Radu Popescu) 

b) Există material dendrologic în proximitatea lucrărilor precum şi pe traseul acestora, 
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reprezentând spaţii verzi aferente blocurilor, unde se află arbori și vegetație spontană, 
arbori în alveolă pe str. Radu Popescu și pe str. Barbu Lăutaru. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 







In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
condcută şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1822664/1343/  <& FE 2, 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822664/10.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1343/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe intrarea Broșteni 
nr. 1 B , sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
























a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 39m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă pe Intrarea Broșteni, prin carosabilui intrării 
Brosteni, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz-ațe-termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1822666 / 1344! 28. FEB, 2043 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822666/10.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1344/11.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Goloviţa nr. 66, sector 1', 
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data 
de , vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 11926/1692440/28.01.2019, 
conform C.U. nr. , cu lungimea traseului lucrării de 9m, având 
în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. , CU 
prelungirea valabilităţii până la data de „vă comunicăm următoarele: 

















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti: 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 












2. Având în vedere că lungimea traseului este de 9m și se execută din conducta existentă în 
carosabilul str. Goloviţa, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a 
proprietății, fără afectarea vegetației existente în aliniament, conform avizului Direcţiei de Mediu cu 
nr. 11926/1692440/28.01.2019. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 





a) 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 

k) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

___1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1823564 / 1432! 
Către : SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 

| Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823564/12.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1432/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă și racord canal pentru imobilul din Drumul Cavnic nr. 33, sector 1', 


conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. | 
2, Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m branșament + tm racord; 
b) lucrarea se va executa din branșamentul și racordul existent în Drumul Cavnic (drum de 
pământ) din dreptul imobilului alimentat, la limita de proprietate, perpendicular, până la 
aproximativ 7m şi 11m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății, pe proprietatea 
imobilului din Drumul Cavnic nr. 33; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul ay fat: men de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1823566/1433 Za) 
Către: SC Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2, București 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 












Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1823566/12.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1433/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă potabilă și racord canalizare 
pentru imobilul situat pe Str. Podul Vadului, nr. 37, sectorul 2, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 8 m, pe str. Drumul Vadului: 
Conectarea la rețea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 37; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 37; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil si trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 6 m, pe str. Drumul Vadului; 
Conectarea la rețea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 37; 
Racordul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 37; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseuiui lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform ari. 4, lit. b din Anexa î la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material! 
dendrologic. 


e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 









Nr. 1823731/1435 


Către : S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823731/12.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1435/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rotașului nr.6, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 100m, având ca punct de pornire 
PTS225 (CD480) existent în trotuarul numerelor pare al străzii Rotașului, la intersecţia cu 
str. Ţintașului, continuă prin trotuarul numerelor pare al str. Rotașului, subtraversează str. 
Sutașului până la noul FDCP ce va fi amplasat la limita de proprietate al imobilului situat la 
nr. 6 pe str. Rotașului. 

Pe trotuarul numerelor pare al străzii Rotașului, la limita gardului proprietăţii situate la nr. 2 
se află un arbore. 
n urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionaţ de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1mintre cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

unzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezeniul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pene respectarea condițiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1823736/1826813/1437/1688 3 
d FE 202] 
Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 


PMB) 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1, București 











Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1823736/12.02.2020 
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 1437/13.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1826813/19.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1688/20.02.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe str. Izbiceni, nr. 183 A, sectorul 1", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Administrația Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 235 m, din domeniul public, având ca punct de manșonare rețeaua de 
distribuţie a energiei electrice, aflată în trotuarui din dreptul imobilului cu nr. 2, al str. 
Calcarului, pe latura din str. Nataţiei; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str. 
Nataţiei și trotuarul cu nr. pare, din str. Luptătorilor, până la intersecţia cu str. 
Izbiceni, unde va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare, până la imobilul cu 
nr. 183 A, ca punct final; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 183 A; 
În trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 183 A s-a constatat existența unor alveole, 
de aproximativ 2 m lățime, delimitate de un gard de protecţie, care conţin arbori, 
arbuști şi vegetaţie (gazon); 
Pe str. Izbiceni s-a constatat existența a două platbande de aliniament, de 
aproximativ 5 m lățime, respectiv, 1,5 m lățime, care conţin arbori; 
De asemenea, în trotuarul executării lucrării din str. Izbiceni, Luptătorilor și Nataţiei 
s-a constatat existența unor platbande de aliniament și alveole, de aproximativ 40 
cm lăţime fiecare, care conţin arbori, arbusti şi veo 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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Red: A.N./6 ex.- 21.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe sita-ul PMB 


a) 
b) 


C) 


d) 


e) 


g) 


n) 


k) 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între 
branșament și axui arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
coniorm art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1823735/1438 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnita Ancuţa, nr. 1, sect. 1, București 
ADP 2, sos. Electronicii, nr. 44, sect. 2, București 



























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1823735/12.02.2020 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1438/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 

privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 

situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 198, sectorul 2", conform Certificatului de 

urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor; 

Avizul favorabil emis de ADP 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului lucrării, conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 

aproximativ 140 m, având ca punct de manșonare întreruptorul nou proiectat al PT 
4493, din trotuarul aflat în dreptul imobilului cu nr. 220, din str. Mihai Eminescu; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor pare din str. Mihai 
Eminescu, va subtraversa str. Toamnei, va străpunge din nou trotuarul imobilelor 
cu nr. pare din str. Mihai Eminescu, până în dreptul imobilului cu nr. 198, ca punct 
final; 

Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 198; 

Pe traseul executării lucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare al str. Mihai 

Eminescu, s-a constatat existența unor alveole, de aproximativ 45 cm lățime, care 

conţin arbori. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
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pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 









Simona-Mariana POPA 
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Nr. 1823734/1439 


Către : S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823734/12.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. „ prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Leandrului nr.40, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 130m, având ca punct de 
manșonare cabiui de joasă tensiune existent pe strada Marmurei, la intersecție cu strada 
Leandrului. Traseul continuă prin trotuarul numerelor pare al str. Leandruiui, până la o nouă 
FDCP montată la limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 40 pe str. Leandrului. 

În apropierea punctului de manșonare, pe trotuarul din str. Marmurei, se află un arbore în 
alveolă. 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AViZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării. conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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e) 


9) 


h) 


j) 






In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora, 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbâ/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1823733/1440 22 FEB Za 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1, București 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1823733/12.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1440/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilui 
situat pe str. Țepeș Vodă, nr. 92-94, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 165 m, având ca punct de manşonare PIZ 173 din rețeaua de 
distribuție a energiei electrice, aflat în dreptul imobilului cu nr. 89, din str. Țepeș 
Vodă; 

Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 89, va 
subtraversa str. Țepeș Vodă, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare 
din str. Țepeș Vodă; 

Traseul va subtraversa str. Teleajen şi va continua prin trotuarul imobilelor nr. pare, 
din str. Țepeș Vodă, până în dreptul imobilului cu nr. 92-94, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 92-94; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 89, unde se va realiza manșonarea la PIZ 173, s-a 
constatat existenţa unui spațiu verde de aproximativ 2 m lățime, care conţine 
vegetaţie (gazon); 

În vecinătatea executării lucrării din trotuarul imobilelor cu nr. pare al str. Țepeș 
Vodă, până la intersecţia cu str. Teleajen, s-a constatat existența unui parc, care 
conţine arbori și arbuşti; 
De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Țepeș Vodă, după 
intersecţia cu str. Teleajen, s-a constatat existenţa unor alveole, de aproximativ 40 
cm lăţime, care conţin arbori si vegetație 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










































AVIZ FAVORABIL i 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
Şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare, 

î) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. | 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|)__ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823717/12.02.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 1441/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P(în viitor M.P) pe str. Dăeni, str. Bumbești, 
str. Neatârnării, intr. Neatârnării, intr. Moviliţei, str. Moviliţei sector 1, București”, conform 
C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) plan de coordonare rețele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2: Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


















a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1700m, iar conductele proiectate, PE 
100 SDR 11 Dn30mm, Dn 125mm, se vor lega la conducta PE Dn 125mm existentă pe str. 
Cireşoaia, lucrările executându-se după cum urmează : pe Str. Neatârnării, începând cu 
intersecţia str. Cireșoaia/str. Neatârnării, continuă prin carosabilul străzii Neatârnării până 
în apropierea imobilelor cu nr. 1( str. Neatârnării) și imobilul cu nr. 49 (bd. Gloria) unde va fi 

capăt terminal. 











De la intersecția str. Neatârnării/Intr. Neatârnării traseul continuă prin carosabilul din 
Intrarea Neatârnării, până în dreptul imobilului cu nr. 18 unde se va afla un capăt terminal. 
De asemenea de la intersecţia pe str. Neatârnării traseul continuă pe strada Bumbeșlti 
până în dreptul imobilului situat la nr. 22, unda se va executa un capăt terminal. Totodată, 
de la intersecţia Str. Neatârnării/Str. Dăeni, lucrările străbat carosabilul str. Dăeni până la 
capătul termina! ce va fi executat aproape de intersecția str. Dăeni/ Str. Feldioara. 
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Lucrările de reabilitare reţea de distribuție gaze naturale se execută și pe sir. Moviliţei, de 
la intersecția cu str. Bumbești până în dreptul imobilului cu nr. 1, urmând să străbată 
carosabilui intrării Moviliţei pănă la capătul terminal situat în apropierea imobilului situat la 
nr. 14. 
b) -Pe intrarea Neatârnării, pe trotuarul numerelor pare şi impare se află arbori în alveolă. 
-S-a constatat existenţa unor arbori în alveolă în trotuarul nr. pare și impare al str. Dăeni 
precum și o platbandă cu arbori și arbuști(trotuar nr. pare), în apropierea intersecţiei cu str. 
Feldioara. 
-În trotuarul situat în dreptul imobilelor situate la nr. 22/21/19/17/15/13/14/16/20 din intrarea 
Moviliţei există arbori în alveolă, arbuști, platbandă cu vegetaţie(arbuști) 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 







n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de !a finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Naţionale. 


m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Direcţia de Mediu 





Nr. 1823697/1442 AZI) | 


Către: doamna Lidia Huang, str. Tuzla, nr. 34-36, sect. 2, București 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1823697/12.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1442/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Str. 
Gheorghe Țiţeică, nr. 158, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 14.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 35 m; 
Manşonarea se va realiza la CT existent din str. Vrâncioaia, în dreptul imobilului cu 
nr. 162-164, din str. Gheorghe Țiţeică, pe latura din str. Vrâncioaia; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare al str. 
Vrâncioaia, până la intersecţia cu str. Gheorghe Țiţeică, apoi va subtraversa str. 
Vrâncioaia și va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Gheorghe Ţiţeică, 
până în dreptul imobilului cu nr. 158; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 158; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

__e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr.1824459/1489/ ff 
Către : SC AVI! PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1824459/13.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1489/14.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului nr. 22, sector 
1", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data 
de „ vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
conform C.U. nr. „ cu lungimea traseului lucrării de 4m, având în 
vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. „ cu prelungirea 
valabilităţii până la data de „Vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de 

și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti. 

2. Având în vedere că lungimea traseului este de 4m și se execută din conducta existentă în 

carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până la aproximativ 1,5m față de limita din 

partea stângă a proprietăţii, iar în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie, conform 
avizului Direcţiei de Mediu cu nr. 201/1697509/12.02.2019. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 

Prezentul aviz argitarmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1826221/1645 2% FER aa, 
Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826221/18.02.2020 

| şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1645/19.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate 

privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 

canalizare a imobilului situat pe str. Soldat Teodor Neagoe, nr. 9, sectorul 1”, 

conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:_ 

| In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. | 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului lucrării, conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 11 m, având ca punct de branșare reţeaua de distribuţie a apei 
potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr. 9, din str. Soldat Teodor Neagoe; 
Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 10 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în | 
dreptul imobilului cu nr. 9, din str. Soldat Teodor Neagoe; | 

În dreptul imobilului cu nr. 9 s-a constatat existența unei platbande de aliniament, | 
de aproximativ 1 m lăţime, care conţine arbori și vegetație (gazon); 

De asemenea, în apropierea executării traseului lucrării, mai exact în trotuarul 
imobilelor cu nr. pare al str. Soldat Teodor Neagoe, din dreptul imobilului cu nr. 9, 
s-a constatat existența unei platbande de aliniament, de aproximativ 1 m lățime, 
care conţine arbori și vegetaţie (| 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 


şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 














suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1,5 m 
între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuluil 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi i sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|)__Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1826224/1647 32 
FEB 234] 


Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, seci. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 
























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826224/18.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1647/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare a imobilului situat pe str. Truşești, nr. 49, sectorul 1”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
Î. In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2! Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 5 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, 
aflată în dreptul imobilului cu nr. 49, din str. Trușeșiti; 

Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 49; 

Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 6 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 49, din str. Trușești; 

Racordul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 49; 

În dreptul imobilului cu nr. 49 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, 
de aproximativ 4 m lăţime, care conţine arbori şi vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a 


a 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1,5 m 

între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 











d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii | 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului | 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecție a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării | 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material | 
dendrologic. | 

k)_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1794983/1822099/13017/1307 ZA Frp Ziz 


Către : GLOBAL EAST EUROPEAN INVESTMENT 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 71 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794983/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13017/22.11.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1822099/07.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1307/10.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. 
Buzești nr. 82-94, sector 1, București”, conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 

















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic: 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările pentru cele două branșamente de apă potabilă pentru imobilul situat pe Şos. 
Buzești nr. 82-94, se vor executa după cum urmează; Branșamentul de apă 1 va avea o 
lungime de 12m și se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe aleea din 
spatele blocului D1 ce are adresa pe Calea Victoriei, de asemenea, branșamentul de apă 2 
va avea tot o lungime de 12m și se va racorda la conducta publică de apă potabilă 
existentă pe aleea din spatele blocului D1 ce are adresa pe Calea Victoriei.. 

b) În proximitatea lucrărilor, pe aleea adiacentă situată intre blocul D1 și imobilul de pe str. 

Buzești există o platbandă cu arbori 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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9) 


h) 


j) 






materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1823738 /1436/ 03 MAR Lie 


Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823738/12.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1436/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. București-Târgoviște nr. 12 A, 
sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 












2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 152m; 
b) lucrarea se va executa din PT 7461 existent în trotuarul nr. impare al șos. București- 
Târgoviște, continuă prin trotuarul nr. impare al șos. București-Târgoviște, subtraversează 
șos. București-Târgoviște, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii şi pe proprietate până la noua firidă de distribuție și contorizare; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 














In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în juruli 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. | 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și | 
elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1823508 / 1443 (18817030/935)/ Da PRI ei 
Către : DI. | 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817030; 412020 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 935/24.04.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1823508/12.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1443/1 3.02.2020, prin care solicițaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul 
situat pe str. Dumitru Florescu nr. 16, sector 1", conform CU, nr. 

„, Vă comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

Cc) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m branșament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Dumitru Florescu, 
perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 3,5m față de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

Cc) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament viz-a-viz de imobilul 
branșat şi racordat. 


















In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În_cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrolog 
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răspunzători de eventualele pagub 





constată uscarea sau prăbuşirea arborelu 
obligaţia înlocuirii exempiarului uscat şi 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din 
administrarea spaţiilor verzi din intravila 















alveole, etc.) 








prezentul aviz este valabil numai însoțit d 








nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 p 





























verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 








j) Proiectantul și beneficiarul răspund 











elaborarea prezentului aviz. 
_Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 
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produse la condiţii meteo nefavorabile. | 
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 


înscrisurilor cuprinse în documentația ce a constituit baza în documentarea 





i aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 


Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
nul localităţilor, republicată, cu modificările şi 


completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze | 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 


9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 


e acordul administratorului domeniului public în 


care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 


rivind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 


autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la -.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


i) În baza acestui aviznu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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Nr. 1823851 / 1444! 02 MAR 159 


Către : SC ERBASU EDIL. CONSTRUCT SRL — prin di. — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1823851/12.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1444/13.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Putnei și 
pe drumul de acces cu IE 214018 (nr. 143), sector 3", conform CU. 
nr. ;, vă comunicăm următoarele: 









In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare: 
aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 










2, Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 160m:; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Puteni, 
continuă prin carosabilui Drumului Gura Putnei pe partea imobilelor cu nr. impare, pe 
drumul de acces, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a clădirii: 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 










In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic. 
e) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1824057/1827295/1486/1772 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1824057/13.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1486/14.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1827295/20.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1772/21.02.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava, nr. 32-34 (fost Aleea Buridava), 
sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 35 m, 
având ca punct de manşonare CD aferentă PT 4305, aflată în dreptul imobilului cu 
nr. 25 (fost Aleea Buridava), din Aleea Cumidava; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din Aleea 
Cumidava, până în dreptul imobilului cu nr. 32-34, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 32-34; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti”; 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1822831714917 — %& MAR 7J7] 
Către : SC MASTER GAZ SRL — Bd. luliu Maniu nr. 69, bl. SP, sc. 3, ef. 8, ap. 121, sector6 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822831/11.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1491/14.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Palanca nr. 8, sector 2", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 









1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă aerian în str. Palanca, subteran, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 

elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are.termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1825475 11554 'ă MAR zz 
Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1825475/17.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1554/18.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Devierea rețelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului 
situat pe str. Dragoslavele nr. 3-5, sector 1", conform C.U. nr. „vă 
comunicâm următoarele: 


i In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă pe terenul imobilului cu nr. 3-5 din str. 
Dragoslavele la limita de proprietate, apoi prin carosabilul terenului din str. Dr. Sergiu 
Dumitru nr. 26-28 (Sanador), până la conducta existentă în carosabilul str. Dragoslavele; 

c) branșamentul se execută din puctul de cuplare a conductei proiectate cu cea existentă, 
până la aproximativ 13m față de limita din partea dreaptă a proprietății; 

d) conducta ce se dezafectează este pe proprietatea imobilului din str. Dragoslavele nr. 3-5, 
iar în vecinătatea acesteia nu există vegetaţie; 

e) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente la limita de proprietate pe terenul 
din str. Dr. Sergiu Dumitru nr. 26-28 (Sanador). 


in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 


materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale _în_jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din | 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. | 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

| i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1826279/1639 
Către: SC BEP Light Energy SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București 
Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sector 1, București 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826279/18.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1639/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe str. Zăgazului, nr. 1A, 1B, sectorul 1, 
București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

î) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor; 

Avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 2050 m, din domeniul public, având ca punct de manşonare rețeaua de 
distribuție a energiei electrice, aflată în trotuarul imobilelor cu nr. pare din blvd. 
Aeorogării, din dreptul lE 236212, la intersecţia cu str. Biharia; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. 
Biharia, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Pechea, va subtraversa 
linia ferată București-Constanţa, va străbate terenul adiacent pasajului suprateran 
Băneasa și terenul dintre pasaj și proprietatea IE 258045, urmând să străpungă 
trotuarul imobilelor cu nr. pare al str. Cpt. Alexandru Șerbănescu; 

Traseul va subtraversa str. Cpt. Alexandru Șerbănescu, în dreptul IE 222663, apoi 
va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare al str. N. Caramfil, va subtraversa 
str. Gen. Ștefan Burileanu, Feleacu și Borșa până la intersecţia cu sos. Pipera, pe 
care o va subiraversa în dreptul imobilului cu nr. 3, apoi va continua prin trotuarul 
imobilelor cu nr. pare din șos. Pipera, până la intersecţia cu str. Zăgazului unde va 
continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Zăgazului, până în dreptul 
imobilului cu nr. 14, 1B, ca punct final; 

Branşamentul vor fi pozat ia limita din dreapta a imobilului cu nr. 1A, 1B; 

b) În trotuarul imobilelor cu nr. pare din bivd. Aerogării, din dreptul IE 236212, care 
continuă prin trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Biharia, s-a constatat existența 

unui spaţiu verde care conţine arbori și vegetaţie (gazon); 
În perimetrul pasajului suprateran Băneasa și a zonei căii ferate București- 
Constanţa s-a constatat existența mai multor arbori, arbusti şi vegetație sp 

















































ARIA 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod paştal 050013. sector 5. Bucuresti. România at | Ga, | 























In trotuarul imobilelor cu nr. pare al str. Cpt. Alexandru Șerbănescu s-a constatat 
existenţa unui spațiu verde care conţine arbori, arbuști și vegetaţie (gazon); 
În trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. N Caramfi |, s-a constatat existenţa unei 
platbande de aliniament, de aproximativ 5,5 m lăţime, ce delimitează calea de 
acces către imobile de str. N. Caramfil, care conţine arbori, arbuști şi vegetaţie 
(gazon); 
De asemenea, pe str. N. Caramfil, în dreptul imobilelor cu nr. pare, care continuă și | 
în trotuarul aferent șos. Pipera, s-a constatat existența unor piatbande de 
aliniament (grădini de bloc), de aproximativ 4,5 m lăţime, care conţin arbori, arbuști 
şi vegetație (gazon), precum și a unor arbori în trotuar: 
În trotuarul imobilelor pare din șos. Pipera s-a constatat existența unor alveole, de 
aproximativ 1 m lăţime, care conţin arbori și vegetație (gazon), iar în trotuarul 
imobilelor cu nr. impare s-a constatat existența unor platbande de aliniament, de 
aproximativ 1 m lățime, care conţin arbori și vegetație (gazon), precum și a unor 
platbande de aliniament, îngrădite, de aproximativ 1 m și 2 m lăţime, care conțin 
arbori, arbuști și vegetaţie (gazon); 
În trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Zăgazului s-a constatat existența unei 
alveole, de aproximativ 1 m lățime, care conţine arbori, a unui spaţiu verde aflat la 
limita de proprietate a imobilelor cu nr. impare, care conţine arbori, arbuști și 
vegetaţie (gazon), precum și a unor platbande de aliniament, de aproximativ 60 cm 
lăţime, care conţin arbori și vegetaţie 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de î m între 
branșament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
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domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 

celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


















Simona-Mariana POPA 


DIRECTOB-EXECUTIV 
| 5/7 RUS 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


Red: A.N./6 ex.- 26:02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/prima ria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, 


pe data de .................. ; 
A fa îl) 


ai a OP o —— — a Er = = a = N n _ rr. 

















Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
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Nr. 1826250 / 1641 / 24] 
Către : SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826250/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1641/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârzava nr. 15 B, sector 2", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
| avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2, Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m:; 

b) lucrarea se va executa din carosabilul str. Bârzava, perpendicular, până la aproximativ 

0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 





























C) 















care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 












înscrisurilor cuprinse în documentația ce a constituit baza în documentarea şi 
elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valat 







ti4ân de la data emiterii. 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 


e) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și | 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1826217 /1642/ Vă MAR 7]z] 


Către : SC APA NOVA SA - prin d-na Carjan Alina 
Sir. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată !a P.M.B. cu nr. 1826217/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1642/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din 
bd. Ferdinand | nr. 75-77, sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
f) avizul Ministerului Culturii nr. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branșament + 10m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul bd. Ferdinand l, 
perpendicular, până ia aproximativ 2m și 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea 
traseului lucrării. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionai de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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i. 


e) 


9) 


h) 


) 
j) 





in cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 
Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea Și 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1826225/1646 03 MAR 1);) 
Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826225/18.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1646/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament pentru separarea consumului de apă 
potabilă a imobilului situat pe Calea Dorobanţilor, nr. 111-131, bi. 9E, sc. C, sectorul 
1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

f)_ Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 16/8/20.01.2020 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 7 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a apei potabile, 
aflată pe aleea de acces din spatele imobilului cu nr. 111-131, bl. 9E, sc. C, din 
Calea Dorobanţilor; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 111-131, bl. E, sc. 
C, pe aleea de acces din spatele blocului; 

In dreptul imobilului cu nr. 111-131, bl. SE, sc. C, pe latura din spatele blocului s-a 
constatat existenţa unei grădini aferentă blocului, de aproximativ 1,5 m lăţime, 
delimitată de un gard de protecţie, care conţine arbori și arbusti. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. n, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveți obli 



















gația respectării distanței minime de 1,5 m 
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g) 


h) 


k) 


între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii | 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1826801 / 1689 (1798272/13369) / 03 
îl 

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL — prin dl. j — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798272/03.12.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 13369/04.12.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1826801/19.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1689/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de | 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
șos. Berceni nr. 94, sector 4", conform C.U. nr. „ Vă comunicăm 
| următoarele: 











in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

















| 2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 115m:; 
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul şos. Berceni intersecție cu bd. 
Metalurgiei, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Beceni, până la limita din partea stângă 
a proprietății și pe proprietate până la noile FDCP-uri; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 











In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 


____6) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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| art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 
|___f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. =) | | 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1826756/1690 (2 MAp 203 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 
ADP sectorul 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sect. 5 

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826756/19.02.2020 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1690/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 

privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 

situat pe str. Dr. Thoma lonescu, nr. 10, sectorul 5", conform Certificatului de 

urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră. 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor: 

Avizul favorabil emis de ADP 5. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020, a traseului lucrării, 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 

aproximativ 163 m, având ca punct de manşonare CD 1219, aferentă PT152, aflată 
în dreptul imobilului cu nr. 7, din str. Dr. Mihail Galaţi Petrini; 
Traseul executării lucrării va subtraversa str. Dr. Mihail Galaţi Petrini, în dreptul 
imobilului cu nr. 5, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. 
Dr. Nicolae Manolescu, până la intersecția cu str. Dr. Thoma lonescu, unde va 
continua până în dreptul imobilului cu nr. 9, din str. Dr. Thoma lonescu, 
subtraversând str. Dr. Thoma lonescu, în dreptul imobilului cu nr. 10, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 10, pe latura din str. 
Dr. Thoma lonescu; 

b) Pe traseul executării lucrării, din str. Dr. Thoma lonescu, s-a constatat existenţa 
unor alveole în trotuarul imobilelor cu nr. impare, de aproximativ 1 m lăţime, care 
conţin arbori. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
i completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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C) 


d) 


f) 


9) 


h) 


j) 
k) 


suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpâtura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul | 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii | 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


_ Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





3 2 


Nr. 1826775/1695 








HAR 2779 
Către: domnul Radu Mitrofan, str. Nikolai Gogol, nr. 4, ap. 1, sect. 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826775/19.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1695/20.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 
situat pe str. Teheran, nr. 22, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 43/Z/27.01.2020. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 85 m, din domeniul public, având ca punct de manșonare PT 721, aflat 
în trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Teheran; 

Traseul executării lucrării va subtraversa str. Teheran, în dreptul imobilului cu nr. 
16, apoi va continua prin trotuarul imobilelor pare, până la imobilul cu nr. 22, ca 
punct finali; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 22; 
Pe traseul executării lucrării din str. Teheran, în trotuarul imobilelor cu nr. pare cât 
și impare, s-a constatat existența unor alveole de aproximativ 2 m şi 3 m lăţime, 
care conţin arbori; 
De asemenea, în carosabilul str. Teheran s-a constatat existența unei platbande de 
aliniament, de aproximativ 6 m lăţime, ce desparte sensurile de rulat a 
autovehiculelor, care conţine arbori și vegetaţie (gazon). 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 

pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

î) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventuaiele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancționată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

a PR 


Sine Mariâpa POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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02 MAR 2029 


Nr. 1827098/1768 








Către: domnul Bogdan Stănescu Teodor (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 







Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827098/20.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1768/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea iucrării: „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 
situat pe Str. Mihai Eminescu, nr. 65-67, sectorul 2, București", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
|. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 10 m, din domeniul public al str. Aurel Vlaicu; 
Manșonarea se va realiza pe distribuitorul dintre PT 4681 și PT 5208, aflat în 
carosabilul str. Aurel Vlaicu, din dreptul imobilului cu nr. 76. 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 65-67, pe latura din 
str. Aurel Vlaicu; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 

celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform _art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


:Mariana POPA 
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Nr. 1826873 / 1769 (1820160/1170) / a MAR Je 


Către : SC I.R.I.G.C. IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820160/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1170/05.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1826873/20.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1769/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea iucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilui situat pe 
str. Târnava nr. 7, lot 1, sector 1”, conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Târnava, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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| 8) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea şi veridicitatea datelor şi | ȘI 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 


___f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR-EXECUTIV, 
Simon Maţian anâ POPA 








29 PREA intocmit: 
ZII Exp. Roxana PARASCA 
40 ll = ! 
aett zei = 
CE 4%, 
Liza 





PF. 


27. FEB. 2049 


Red:P.R./4ex.- 27.02.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http: Area, pmb.rofinstitutii/primaria/directiv/directia_mediu/avize_arboni_in_consultare/avize_arbori_in_consuttare.php , pa dala de 





Ri Ranina Flicahata nr 47 rod nastal 1500143 <sertnri Firirerh Rrurânia 
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Direcţia de Mediu 





Nr. 1826878 / 1770 (1820163/1169)/ 02 up 107 


Către : SC I.R.I.G.C. IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820163/04.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1169/05.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1826878/20.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1770/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Av. Romeo Popescu nr. 37, sector 1“, conform C.U. nr. 
vă comunicăm următoarele: 


|1. 


a) 
b) 
C) 
d) 
e) 


2, 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


a) 
b) 


C) 


—_— =. 
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În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








C.U. nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 


aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
Urmare verificării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului lucrării conform 


lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m; 

lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Av. Romeo Popescu, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă din vecinătatea | 
traseului. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AViZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

in timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de îm-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 
in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialuiui dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 





În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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A Direcţia de Mediu 











Nr. 1826858/1781 03. MAR 214 


E Colentina Apart Residence SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, şos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826859/20.02 2020 
Şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1781/21.02.2020, prin care solicitați avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Păsărani, nr. 70, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr. 
i „____11.2019, vă comunicăm următoarele: 
4, in baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. | 5.11.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. .12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) _ Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.12.2019, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 550 m, având ca punct de manșonare cablul LES dintre PT 785 şi PT 
752, aflat în dreptul imobilului de la nr. 36 din str. Moroeni, la intersecţia cu str. 
Păsărani; 
Traseui executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. 
Păsărani, până în dreptul imobilului cu nr. 70, ca punct final; 
Branșamentul va îi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 70; 
b) Pe traseul executării lucrării s-a constatat existența mai multor platbande de 
aliniament și alveole, cu dimensiunea de aproximativ 60 cm lăţime, care conţin 
arbori, pomi fruciiteri, arbuști si vegetație (gazon 









conform 

















AViZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
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În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1 m intre 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpâtura se va executa manual | 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular ai materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri | 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazu! în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, | 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marile a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


m) Benefticiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 





aviz. i 
Simona-Mariana POPA 
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Direcţia de Mediu 








Nr. 1820708 / 1221 / 


Către : SC FAVEO CONSULTING SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1820708/05.02 2020 Şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1221/06.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Condorului și în 
incinta proprietăţii din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, lot 2, sector 6", conform C.U. 
nr.760R/1764026/27.09.2019, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 760R/1764026/27.09.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. 20336/21.10.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Plan de coordonare reţele edilitare: 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 
















2. Urmare verificării pe teren din data de 11.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 420m:; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Condorului din sectorul 5, 
perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe 
proprietatea din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, lot 2, până în dreptul casei 13 unde are cap 
terminal; 

Cc) se execută 29 de branșamente noi; 

d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 









in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezeniul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresți". 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Proiectantul și beneficiarul răspund pentru exactitatea şi veridicitatea datelor și înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. 


____f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ____ 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
+ ADP Sector1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 
e ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1824561/14.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1535/17.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare reţea de distribuţie, reţea structurală de întregire reţea secundară MP, pe 
străzile Calea Floreasca,  şos. Pipera, sector 1 şi 2", conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de „vă 
comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
î) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 26.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2352m; 

b) lucrarea se va executa în carosabilui str. Gara Herăstrău, carosabilul şos. Pipera, 
carosabilui, trotuarul şi parţial spaţiu verde la branşamente în Calea Floreasca, în 
carosabilui str. Biserica Floreasca, în carosabilul str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, în 
carosabilul str. Serg. C-tin Şomoiog, în carosabilul, trotuarul şi parţial spaţiu verde la 
branşament pe bd. Mihai Bravu, în carosabilul şi trotuarul str. Banul Antonache, în 
carosabilul şi trotuarul str. George Călinescu, în carosabilul/asfalt str. Cornescu, în 
carosabilul str. Albac, în carosabilul str. Axinte Uricariul, în carosabilul şi trotuarul str. 
Hatmanul Arbore, în carosabilul bd. Ştefan cel Mare intersecţie cu Calea Floreasca; 

C) se execută 19 branşamente, 7 vane, 5 legături între conducte RP(MP-RP) şi 16 gropi 
decuplare conductă; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în în aliniament, platbandă şi 

spaţiu verde de pe traseul branşamentelor şi în vecinătatea traseului lucrării. 
















In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 
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a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ve) | 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. | 
| b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între | 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Având în | 
vedere că noua conductă este din polietilenă se poate modela uşor astfel încât să se 
respecte prevederile SR 8597/1997 Rețele edilitare subierane. Condiții de amplasare. 

c) În dreptu! arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a | 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul | 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. | 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

) Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 

elaborarea prezentului aviz. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





ÎI a N e ee 


Către : SC APA NOVA SA -— prin d-na 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826219/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1644/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branșament de apă potabilă la imobilul din str. Lt. Virgil Lazarovici nr. 19, sector 
2", conform C.U. nr. , Vă comunicăm următoarele: 







In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
avizul Ministerului Culturii nr. 












2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2655m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lt. Virgil Lazarovici, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 









In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|_În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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e) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


Fi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1826736 /1687/ 0 [AE 2090 


Către : Di. — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826736/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1687/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serg. Ghercu Constantin nr. 12, 
sector 6", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) avizde emis de ADPDU sector 6. 















2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 145m; 

b) lucrarea se va executa din PT 287 existent în trotuarul nr. impare al str. Serg. Ghercu 
Constantin, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Serg. Ghercu Constantin, 
Subtraversează str. Serg. Ghercu Constantin, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiul verde dintre trotuar Și 
clădirea din vecinătatea traseului. 












In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

C) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 








a) 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din | 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

| constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi | 

| administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea şi 
elaborarea prezentului aviz. 


= ————— 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1826752 / 1691 / OC WAP 020 


Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura 
PMB 
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826752/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1691/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa pe Drumul Vaiea Doftanei nr. 121- 
125, sector 6", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
aviz emis de ADPDU sector 6. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 342m; 
b) lucrarea se va executa 
e din postul de transformare existent pe terenul cu IE 226808, perpendicular, până la 
aproximativ 6/m faţă de limita din partea dreaptă şi pe proprietatea imobilului 
alimentat; 
e din PȚ 4322 existent între blocurile C1.2 şi C1.3 din Drumul Valea Doftanei, 
continuă prin aleea de acces pietonală între blocurile C1.2 şi C1.3 din Drumul Valea 
Doftanei, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Valea Doftanei, 
subtraversează Drumul Valea Doftanei, până la aproximativ 3m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii şi pe proprietatea imobilului alimentat; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiu verde bloc şi scuar. 












n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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B) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 


c) 


d) 


e) 


9) 


n) 








cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 


prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare. 


În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Proiectantul și beneficiarul răspund de exactitatea şi veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza in documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ______ 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


i 


Lu 


D 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1826325 / 1636 / OC(414-. 9020 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826325/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1696/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşamnet electric subteran pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Missail nr. 34, sector 
1", conform C.U. nr. „ vă comunicăm următoarele: 







În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 24.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Gheorghe Missail, 
prin trotuarul nr. pare al str. Gheorghe Missail, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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e) Proiectantul şi beneficiarul răspund de exactitatea și veridicitatea datelor și 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a constituit baza în documentarea și 
elaborarea prezentului aviz. 

__f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ 










DIRECȚOR:EXECUTIV, 
Simoyia Marian ROPA i | 
ASR Întocmit: 
= Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1826955/1830331/1767/1994 Oe ITttE 








Către: SC Avi Prod Grup SRL, str. Popa Lazăr, nr. 8, sect. 2 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826955/20.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1767/21.02.2020, completată cu documentația înregistrată la 
PMB cu nr. 1830331/27.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1994/28.02.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Execuţie extindere conductă 
de gaze naturale și branșamente pentru imobilul situat pe șos. Pipera, nr. 61, 
sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în 
carosabilul șos. Pipera, pe o lungime de aproximativ 240 m, din domeniul public; 
Lucrarea de branșare va consta în conectarea la rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale a imobilelor C1, C2, C3 și C4 de la nr. 61, din șos. Pipera; 

Fiecare bransament are lungimea de aproximativ 10 m; 

În apropierea traseului executării lucrării s-a constatat existența unei platbande de 
aliniament, de aproximativ 2 m lăţime, care se află în carosabilul șos. Pipera, 
delimitând sensul de rulare al autovehiculelor și în interiorul căreia se găsesc 
arbori, arbusti, vegetaţie (gazon). 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















conform 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveți obligaţia res 





















pectării distanței minime de 1,5 m 
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între branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

g) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

n) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea lucrărilor pe domeniul public.__ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către: SC Tehnic Instal! Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii Publice, Serviciul Utilităţi Publice și 
Implementare Sistem Informaţional Grafic 










Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827363/21.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1821/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie extindere rețea pubiică de canalizare pentru 
imobilul situat pe Drumul Murgului, nr. 11, sectorul 3", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan coordonare rețele edilitare; 

e)_ Avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 3.. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a rețelei de canalizare se va executa subteran, în carosabil 
și trotuar, pe o lungime de aproximativ 48 m, având ca punct de conectare rețeaua 
de canalizare, aflată în dreptul imobilului cu nr. 3, din Drumul Murgului, iar punctul 
fina! va fi în dreptul imobilului cu nr. 11; 

In apropierea traseului executării lucrării s-a constatat existenţa unor spaţii verzi 
(grădini de bloc), aferente imobilelor cu nr. 2 și 4 din Drumul Muraului, care conţin 
arbori, arbusti şi vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m 

între racord și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp îriguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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Nr. 1827718/1826 | OGYP 2020 





Gătre: SC AVI Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, sos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827718/21.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1826/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Gheorghe Rovenţa, nr. 9, sectorul 2, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe: 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 9 m, din str. Gheorghe Rovenţa; 
Conectarea la reţeaua de gaze naturale se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 9; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 9; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii. 
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î Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1827722/1828 / 0b.[T! 





Către: SC AVI Prod Grup SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827722/21.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1828/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Crapului, nr. 73, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăâm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 5 m, din str. Crapului; 

Conectarea la rețeaua de gaze naturale se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 73; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 73; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din .Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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î) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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Nr. 1827731/1831 |0G [7 Pow 
Către: SC ATF Power Design SRL 


Spre ştiinţă: ADP Sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sect. 5 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827731/21.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1831/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare a imobilului situat pe blvd. Ghencea, nr. 31, sectorul 6”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e)_ Avizul favorabil emis de ADP sector 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 25.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 15 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a 
apei potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr. 31, pe latura din str. Vâlcele: 
Lucrarea de racord se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 20 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 31, pe latura din str. Vâlcele; 

În apropierea traseului executării lucrării s-a constatat existența unor alveole în 
trotuarul str. Vâlcele, de aproximativ 60 cm lățime, care conţin arbori și vegetaţie 
spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 

între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
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sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

î) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2008, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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Nr. 1827843/1857 | CC -MAP 20 j 


Către: SC General MPM Impex SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1827843/24.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1857/25.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Dr. Constantin Istrati, nr. 42, sectorul 4, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
Aviz Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale cu nr. 2091/Z/04.12.2019. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 15 m, din str. Dr. Constantin Istrati; 
Conectarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 42; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 42; 
b) Pe traseui lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor: 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform _art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştii. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
f) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 







Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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Ed. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013. sector 5, Hucurești, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1825509/1831644/1555/2069 99 /7/4 2041) 
Către: SC Auto Performance SRL, str. Moș Adam, nr. 26, camera 2, sect. 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domnița Ancuia, nr. 1, sect. 1, Bucureşţti 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1825509/17.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1555/18.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1831644/02.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2069/03.03.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe șos. București-Măgurele, nr. 155, sectorul 5, 
București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e)_ Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 110 m, având ca punct de manşonare CS aferentă PT 4397, din 
trotuarul de la intersecţia șos. Bucureşti-Măgurele cu str. Herculane; 

Traseul executării lucrării va subtraversa str. Herculane, apoi va străpunge trotuarul 
imobilelor cu nr. impare din șos. București-Măgurele, va subtraversa str. Pecinișca 
și va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din șos. București-Măgurele 
până la imobilul cu nr. 155, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 155: 
Pe traseul executării lucrării din șos. București-Măgurele s-a constatat existenţa 
unui spațiu verde de aproximativ 2 m lățime, care conţine arbori, arbuști și vegetaţie 
gazon). 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, 
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pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului | 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material | 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1827120/11763/ k)5 


Către : SC PROMPT GAZ SRL -— prin di. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS3-Direcția Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1827120/20.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1763/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Vitioara nr. 118-124, 
proprietăți particulare, sector 3", conform C.U. nr. „, Vă comunicăm 
următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 99m (din care 2,5m sunt pe domeniul 
public); 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vitioara, perpendicular, 
până la aproximativ 10m față de limita din partea stângă a proprietăţii și pe proprietatea 
imobilului bransat; 

Cc) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa ? la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIREC ari EAECUI 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


Fa 


n 





Red:P.R./4ex.- 05.03.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ) OD 
http:/Prrarw pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultarefavize_arbori_in_consuitare.php „pe data de . id a | 








Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti. Romănia 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1827119117641 CITA IEI 
Către : SC PROMPT GAZ SRL - prin di. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827119/20.02.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 1764/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dr. Severeanu nr. 10, sector 5", 
conform C.U. nr. „, Vă comunicăm următoarele: 









In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 5; 
avizul Ministerului Culturii nr. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Severeanu, 
perpendicular, până ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 









n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabi! numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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(a) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 


f)__Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data =] 1012 1 RE RE E RES 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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RA Danina Flieaheta mr 47 rr rnetal A5N014 sertar 5 Ruciuresti România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Lui 


Nr. 1826939/1766/ 9777777 0. 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr 1, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată !a P.M.B. cu nr. 1826939/20.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1766/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branșamente pe str. Valea Cascadelor, 
proprietăți particulare (str. Valea Cascadelor nr. 11 D), sector 6", conform CU. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Pian de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 160m: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Valea Cascadelor nr. 11, 
prin carosabilul str. Valea Cascadelor, până în dreptul imobilului cu nr. 11 D din str. Valea 
Cascadelor; 

c) branșamentul se execută din extinderea conductei din carosabilul str. Valea Cascadelor, 
perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii: 

d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbușşti 

plantați. 











n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de s 










a) 















pecialitate va fi sanctionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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RA Reanina Fiisahata nr 47 cod costa! 050013. sector 5. București, Romârua 


i 


Ai PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
| mu | Direcţia de Mediu 








Nr. 1798401/1827696/13364/1822 Va) 
Către : DSF PROJECT REȚELE SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798401/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13364/04.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr.| 
1827696/21.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1822/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Executare lucrare de branșament gaze naturale pentru 
imobilui situat pe Șos. Colentina nr.465, 467, lot 1, sector 2, București”, conform C.U. | 
nr. „Vă comunicăm următoarele: 









În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e)_avizul favorabil emis de ADP sector 2; zi i 
2, Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire 
conducta GN RP PE100 existentă pe str. Suceava. Branșamentul va fi pozat la limita din 
stânga(latura din str. Suceava) a imobilului ce are adresa pe Şos. Colentina 465-467. 

|_În apropierea lucrărilor se află un arbore. 














- În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al | 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze | 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, București, România 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





mini Mare Î. r, î 
Pa, di + 


Nr. 1827549/1823/ (Y IDD 
Către : SC ROMALTER MFC SRL. prin dl. — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.MB. cu nr. 1827549/21.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1823/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente (în viitor MP) pe str. 
Gheorghieni și proprietatea cu IE 233767 (nr. 34 A), sector 5", conform C.U. 
nr. „Vă comunicăm următoarele: 





În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 















2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 92m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghieni, 
perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii şi pe 
proprietatea beneficiarului; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbusti 

plantați. 








In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
____%) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1827716 11825/ DI7TRE (IC 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827716/21.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1825/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lt. Col. Dumitru Răducu Durbac 
nr. 61, sector 1", conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rnr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 






A Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Fraţii Golescu, 
perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

i dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 

produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. | 

|| Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. SA | 
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Bd Recina Elisabeta nr 47 cod postal 050013, sector 5. Bucuraşti, România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1828411/1890 


Către: domnul 
sect. 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, șos. Electronicii, nr. 44, sect. 2 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrață la PMB cu nr. 1828411/25.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1890/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare a imobilului situat pe str. Sachelarie Visarion, nr. 55, sectorul 2", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.02.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 11 m, având ca punct de branşare rețeaua de distribuţie a 
apei potabile, aflată în dreptui imobilului cu nr. 55, din str. Sachelarie Visarion; 
Branşamentuli va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 55; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 8 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 55, din str. Sachelarie Visarion; 

Racordul va fi pozat la limita din dreapta a imobiluiui cu nr. 55; 

In apropierea traseului executării lucrării din dreptul imobilului cu nr. 55, în trotuarul 
imobilelor cu nr. pare al str. Visarion Sachelarie s-a constatat existenţa unei alveole 
de aproximativ 70 cm lăţime, care conţine un arbore. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constațe pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In timpul executării lucrării aveţi obligaţia res 
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între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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Bi. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013. sector 5, Bucureşti. România 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către : DSF PROJECT REȚELE 
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796015/26.11.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 13152/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1817190/27.01.2020 respectiv 1829463 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.941/28.01.2020 respectv 1937/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
strada Stelian Mihale și str. Pit. Radu Gheorghe, sector 3, București”, conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U. rr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia 






Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu Direcţia Servicii Publice -PS3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.02.2020 a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 71m, pornind din conducta 
existentă în carosabilul str. Sold Stelian Mihale, având punct de cuplare la 
intersecţia cu str. Plt. Radu Gheorghe, traseul continuă pe str. Plt. Radu Gheorghe 
până la limita din drepta a imobilului situat la nr. 4A. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

i completările uiterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București '. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

__ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1829542/1941 
Către: Marna Soc Com Serv (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1829542/26.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1941/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul 
situat pe Str. George Enescu, nr. 34, sectorul 1, Bucureşti”, conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe: 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 14 m, din str. George Enescu; 
Manșonarea se va realiza la cablul de joasă tensiune - nișa electrică E5, aferent 
PIZ 2912, aflat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 38, din str. George Enescu; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 34; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruliui 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detfrişare sau toaletare material 

dendrologi 
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e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

g) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1829450/1829454/1979/1940 99 ////£ 3440 
Către: SC Emgaz Construct SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, Primar, Direcţia Gospodărire Locală, 
Biroul Lucrări Edilitare, blvd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sect. 4 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1829450/26.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1979/27.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1829454/26.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1940/27.02.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie extindere conductă 
gaze naturale și branșamente pentru imobilul situat pe Str. Pogoanele, nr. 159, 
sectorul 4, București”, conform Certificatului de urbanism nr. 
661R/1757195/30.09.2019, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificat de urbanism nr. 661R/1757195/30.09.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 18430/16.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Sectorul 4 al Municipiului București; 

Aviz Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale cu nr. 1708/S/15.10.2019. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.02.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în 
carosabil și trotuar, pe o lungime de aproximativ 62 m, din str. Pogoanele, dintre 
care aproximativ 10 m pe domeniul public (conform Aviz de Traseu nr. 254, emis 
de Sectorul 4 al Municipiului București, Primar, Direcţia Gospodărire Locală, Biroul 
Lucrări Edilitare, înregistrat cu nr. P18/6467E/27.11.2019); 

Conectarea la rețeaua de gaze naturale se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 

159; 

Lucrarea de branșare se va executa subteran, în carosabil pe o lungime de 

aproximativ 5 m, din drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 159, din str. 

Pogoanele; 

Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 159; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveți obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 






AMGA 
Ri Ranina Fiisaheta nr 47 rind nnsial 051043 serinr î Pururacti Rrmânia FR | în n) | 





b) 


| | i „alia | = 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România EP N | cb, | 





În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1830298/2000 
Către: SC Avi Prod Grup SRL, str. Popa Lazăr, nr. 8. Sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1830298/27.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2000/28.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de gaze naturale pentru imobilul 
situat pe șos. București-Ploiești, nr. 40, sectorul 1”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 2.03.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 9,5 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 40, din șos. București-Ploieşti, pe latura 
din str. Graţioasă; 

Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 40, din șos. București-Ploiești, 
pe latura din str. Graţioasă; 

b) In apropierea traseului executării lucrării, în trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. 
pare din șos. București-Ploiești, pe latura din str. Graţioasă, s-a constatat existenţa 
unei platbande de aliniament, de aproximativ 40 cm lățime, care conţine vegetație 
spontană. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 

între bransamente şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului | 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform | 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ! 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată | 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 





simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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Nr. 1811760/1832395/272/2244 / >. 


Către: SC RNB Instal Construct SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP 2, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 









Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1811760/13.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 272/14.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1832395/04.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2244/05.03.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament gaze naturale 
pentru imobilul situat pe Str. Zalelor, nr. 18, sectorul 2, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
€) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.3030, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 6,5 m, din str. Zalelor:; 
Conectarea la rețeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 18; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 18; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată 
conform _art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 


Simona-Mariana POPA 
DIREC EXECUTIV 
ENBUCUE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





e 


Nr. 1813325/1832598/457/2239 73 





Către: SC Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor, str. Domnița Ancuţa, nr. 1, sect. 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813325/16.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 457/17.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1832598/04.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2239/05.03.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărilor: „Separare Consum de apă 
potabilă pentru apartamentul situat la etajul 2 din imobilul cu adresa str. Viitorului, 
nr. 62, sector 2 și execuție branșament apă și racord canal pentru imobilul situat pe 
Str. Viitorului, nr. 62-62A, sectorul 2, București“, conform Certificatelor de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificate de urbanism nr. și planuri anexe: 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificărilor nr. emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avize de traseu emis de Administraţia străzilor; 
Aviz Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m, din str. Viitorului: 
Coneciarea la rețeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 62-62A, din str. Viitorului; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 62-62A; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 6 m, din str. Viitorului; 
Racordul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 62-62A; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
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celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai însoțit d 
















e avizul Ministerului Culturii. 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


up. Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 






Către : ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 
(Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București) 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817881/29.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1026/30.01.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică-Parc Păsărari situat în Strada Ziduri Moși nr.4, Sector 2, 
București”, conform C.U. nr.266/4,Z" din 12.11.2019, vă comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 266/4,Z” din 12.11.2019 şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 22924/04.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
avizul Ministerului Culturii nr. 5846/30.12.2019. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 19.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 55m, având ca punct de pornire PT 
3964, traseul străbate trotuarul situat în dreptul complexului comercial Obor şi strada 
Câmpul Moșilor, până la noul BMPT ce urmează să alimenteze cu energie electrică Parcul 
Păsarari. 

b) Punctului de pornire a lucrărilor respectiv postului de transformare |, se află în spaţiul verde 
delimitat prin bordură din fața complexului comercial Obor (bl. A5). Pe acest trotuar există 

arbori în alveolele delimitate. Pe strada Câmpul Moșilor, în proximitatea traseului există 
arbori precum şi vegetație spontană i 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 






a) 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit; 
Exp. Anca Ali xandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1825606/1556 





Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr (823P06 //7.0 2.2043 la Direcţia de 
Mediu cu nr./5%6//$.02.202(prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Almaș nr.36A, sector 1, București”, 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire stâlpul 
de joasă tensiune aferent PT1347 existent în trotuarul numerelor impare al str. Almaș. 
Traseul continuă prin trotuarul numerelor impare până la noul BMPT ce va fi montat în 
incinta imobilului situat la nr. 36A, pe str. Almaş. 

b) Pe trotuarul numerelor impare al str. Almaș se află o platbandă de aprox. 50 cm lățime în 
care se află vegetație spontană. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se La 
finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului 
(inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuţiei 






















proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

9) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


































DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1826259/1640 / 


Către : SC GRID SITAL SRL 
(Strada Steluţei nr. 11, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 









Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826259/18.02.2020 şi 
Mediu cu nr. 1640/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Șos. Chitilei nr.339, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 


la Direcţia de 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale existentă în Șos. Chitilei. Branșamentul va fi pozat la 5,5m față 
de limita din stânga a proprietăţii situate la nr.339. 

b) In apropierea imobilului situat la nr. 339, la limita din dreapta lângă stâlpul de iluminat 

siradai se află un arbore într-un spaţiu verde neamenajalt. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

pre Esari or SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 













C) 
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e) 


9) 


h) 





În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEGUTIV, 
Simona-Maria Pa, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1826242/1828084/1648/1858 73. 





Către : ABAC PROIECT ENERGIE SRL 
(Sir. Răsăritului nr.38, Buftea, Județul Ilfov) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826242/18.02.2002 Şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1648/19.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1828084/24.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1858/25.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Racordare la energie electrică de distribuție pentnu 
imobilui situat pe strada Coralilor nr.20G (Școala Germană), sector 1, București “, conform 
C.U. nr.425/57TEIDD/C/31687!/ din 21.10.2019, vă comunicăm următoarele: 












ş in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 425/57TEIDD/C/31687/ din 21.10.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. 22059/19.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de racordare a imobilului situat pe str. Coralilor nr.20G se va executa subteran, pe 

o lungime de aprox. 1m, având ca punct de pornire cablul distribuitor situat în trotuarul 
străzii Coralilor, între PT4415 și PT4306. Branșamentul se va executa la limita din stânga a 
Preprletala situate pe str. Coralilor 20G. 
n proximitatea lucrărilor, pe trotuarul numerelor pare al străzii Coralilor se află arbori în 
alveolă. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











b) 













AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului_arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaielor din 
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dotare. 

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi | 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
peou respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1825817/1649 7 





Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(Str. Afluentului nr. 10, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1825817/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1649/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale cu conducte și instalaţii de racordare din 
PE100 SDR11(în viitor MP) pe strada Constantin Noica și Calea Plevnei, sector 1 și 6, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 446m, astfel: Conducta proiectată 
PE100SDR11Dn 90mm proiectată pe strada Constantin Noica se va cupla în conducta de 
gaze naturale RP OL 10 existentă în carosabilul Căii Plevnei. De la punctul de conexiune 
lucrările continuă pe str. Constatin Noica până în dreptul imobilului situat la nr. 181 unde va 
fi CT. 

Conducta proiectată PE100SDR11Dn90mm pe Calea Plevnei se va cupla în conducta de 
gaze naturale RP OL10 existentă în carosabilul Căii Plevnei, lucrările continuă până în 
dreptul imobilului cu 1E250006 unde va avea CT. 

b) în trotuarul numerelor impare al Căii Plevnei se regăsesc arbori în alveole precum şi 
vegetație spontană. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n_dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


























DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
ZE PI 
/ 





Întocmit: 
Exp. Anca Alex: "Cu 





Red:AA./3ex.-06.03.2020 - prezeniul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
hitp:/furmw.pmb.rofinstitulii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . pe data de 


Ho-0 3: 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, caii poştal 050013. secior 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
hitp-1far pmb.ro 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1827247117711 /: Paid 


Către : SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS5 — Administrația Domeniului Public - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827247/20.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1771/21.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Mucenicul Becheru 
nr. 14, sector 5", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U. nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Mucenicul Becheru din 
dreptul imobilului cu nr. 12, prin carosabilul str. Mucenicul Becheru, până ia aproximativ 3m 
față de limita din partea stângă a proprietății; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1827720 11827 | /.3 177/£ cUzU 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

„Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827720/21.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1827/24.02.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea lucrării: 


„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru și Pavel nr. 24, sector 1", 
conform C.U. nr. », Vă comunicăm următoarele: 






În baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Petru şi Pavel, 
perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbuști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 









cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaietare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1827725 / 1829] 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827725/21.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1829/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Ficusului nr. 2 A, sector 1", 


conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
4. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 









2, Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Ficusului, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 









In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
conductăși axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
















APA 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România SPEN | ct, | 





produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 


| cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
| k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. se. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1827726118307 77 /7£7070 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1827726/21.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1830/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Atlasului nr. 42, sector 1“, 
conform C.U. nr. + Vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector . 









2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Atlasuiui, perpendicular, 
până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuşti 
plantați. 








In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1828179118597 


Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL -— prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1828179/24.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1859/25.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Miron Costin nr. 50, sector 1“, 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 











in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 04.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 55m; 

b) lucrarea se va executa din PT 25 existent în spatele blocului 5 din str. Miron Costin 
nr. 45-47, prin carosabil din spatele blocului 5, prin trotuarul din lateralu! blocului 5 pe 
str. G-ral Alexandru Cernat, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Miron Costin, 
subtraversează str. Miron Costin, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea PT-ului și în spațiu 
verde bloc 5 din str. str. Miron Costin nr. 45-47 din vecinătatea traseului lucrării. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rațele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În_cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor | 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.___ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1830728/2036 
Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60 A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1830738/28.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 02.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
str. Săveni, nr. 79, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 5 m, din str. Săveni: 
Conectarea la rețeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 79; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 79; 
In dreptul imobilului cu nr. 79 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, 
de aproximativ 80 cm lățime, delimitată de un gard de protecţie, care conţine arbori, 
arbusti si vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obiigaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor | 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marile a anului | 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1831719/2074 /I//4E14% 


Către: Apa Nova București SA, str. Tunari, nr. 60A, et. 6-9, sect. 2 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1831719/02.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2074/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă potabilă pentru corpul de 
clădire C2 al imobilului situat pe Str. lon Brezoianu, nr. 18, sectorul 1, București”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 4.03.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 4 m, pe domeniul public al str. lon Brezoianu; 

Conectarea la rețeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul corpului 

de clădire C2, al imobilului cu nr. 18; 

Branşșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 18, corpul de clădire 

C2; 

Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuști plantați. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

) Prezentul aviz este valabil exclusiv pentru executarea lucrărilor pe domeniul public. _| 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1832739/2228 
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea răspunsului de ia Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1832739/04.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2228/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament de gaze naturale pentru imobilului 
situat pe str. Episcop Vulcan, nr. 14, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subieran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 6 m, având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale din dreptul imobilului cu nr. 14, al str. Episcopul Vuican: 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 14; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 14 s-a constatat existența a două platbande de 

aliniament, de aproximativ 60 cm lăţime, care conţin arbori si vegetaţie 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

î) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării | 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. | 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

n) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 





































































Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


SH 


Red: A.N./5 ex.- 06.03.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/hmww.pm AVATAR ria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, 
pe data de ./U:V..L: 








Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Româna 


Firea 


ENUD j MID 
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P+4 A Direcţia de Mediu 








Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1816635/23.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 890/27.01.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1827714/21.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1824/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament gaze naturale pentru imobilui situat pe str. 
Petru Maior nr. 83, sector 1, București“, conform CU. nr. 

„vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de pomire conducta 
de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Lugoj. Branșamentul va fi pozat la aprox. 
3m faţă de limita din dreapta a imobilului ce are adresa pe str. Petru Maior 83, latura 
situată pe str. Lugoj. 
La limita din din stânga a imobilului (latura str. Lugoj) se află un arbore în alveolă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cabiul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului iucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manua! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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e) 


9) 


h) 





răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1825821/1650 


Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
(Str. Afluentului nr. 10, sector 1, București) 


Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 7, sector 1 


- ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1825821/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1650/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale M.P pe str. lon Câmpineanu, str. Academiei, 
str. Popișteanu Cristian, str. Edgar Quinet, str. Biserica Enei, sector 1, București, cu 
conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11", conform C.U. nr. 

„ Vă comunicăm următoarele: 
















in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și pilanuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucureşti 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarările se vor executa subieran, pe o lungime de 1915m, astfel: 
- În carosabilul străzii lon Câmpineanu, de la CT situat în apropierea blocului 31, continuă 
(subtraversează Calea Victoriei) până la PC situat în carosabilul bd. Nicolae 
Bălcescu(subtraversare parţială). În carosabilul străzii Academiei, de la intersecţia cu str. 
Edgar Quinet, subtraversează strada lon Câmpineanu şi are CT în dreptul imobiluiui cu nr. 
7O(ce are adresa pe Calea Victoriei). În carosabilul str. Popișteanu Cristian unde va avea 
CT în dreptul imobilului situat la nr. 2-4. În carosabilui str. Edgar Quinet unde va avea CT în 
dreptul imobilului situat la nr. 6.În carosabilul str. Biserica Enei unde de asemenea va fi un 
CT în zona imobilului sitaut la nr. 14. De asemenea lucrările vor avea şi următoarele 
ramificații; aleea pietonală între imobilele cu nr. 20 respectiv 22 de pe str. lon Câmpineanu, 
spaţiul verde aferent imobilului cu nr. 26 de pe str. lon Câmpineanu. 
b) Pe strada Academiei, str. lon Câmpineanu precum și în proximitatea lucrărilor desfășurate 
s-a constatat existenţa unor spaţii verzi amenajate, grădini delimitate, arbori în alveole și 
vegetaţie sponană 




















n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
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Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
revederilor SR 8591/1997 hețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și ldentității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexanţiru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1826757/1692 


Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 



























Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826757/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1692/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jimbolia nr. 256, sector 1, 
Bucureşti”, conform C.U. nr.986R/1790662 din 19.12.2019, vă comunicăm următoarele: 





in baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 986R/1790662 din 19.12.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 573/17.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare rețele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul favorabil emis de ADP sector 1; 
Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 200m, având ca punct de pornire din CD 
existent la baza stâlpului din dreptul imobilului cu nr.14 din bd. Laminorului, va continua pe 
partea numerelor pare a trotuarului, apoi prin trotuarul numerelor impare al sir. Moldovei şi 
trotuarul numerelor pare al str. Jimbolia, până în dreptul imobilului situat la nr. 256, la noul 
FDCP ce va fi amplasat la limita din stânga a proprietăţii. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 14 şi pe partea numerelor pare a imobilelor situate cu 
adresa pe bd. Laminorului se află vegetaţie spontană. În trotuarul str. Moldovei se 

regăsesc arbori în platbande de aprox. 1 m lățime, iar pe str. Jimbolia, trotuarul nr. pare, se 
regăsesc arbori în alveolă precum și arbori și vegetaţie în platbande. La limita din dreapta a 
rietății se află un arbore în platbandă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 





a) 
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va execula manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 

Naţionale. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


































Întocmit: 
Exp. Anca Alexa 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Către : MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
(Domnul Fluture Laur-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului 
București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826745/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1694/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Bulevardul Mărăști nr.18-20- 
Ministerul Tineretului și Sportului pentru Federaţia Română de Rugby, sector 1, București”, 
conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 










i In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. din 01.11.2019 şi 
planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București: 
2. Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m(aprox. 247m pe domeniul public), 
pornind din rețeaua aflată pe cablul distribuitor 20Kw T4746, stația Radu Zane prin racord 
intrare-ieșire între T4657 şi 13688 existentă în dreptul imobilului cu nr.79 pe str. Av. Petre 
Creţu. Lucrările se vor poza în trotuarul numerelor impare al Bulevardului Mărăști, 
subtraversează și continuă prin trotuarul numerelor pare a! bulevardului Mărăști și prin 
trotuarul numerelor impare al străzii Alexandru Constantinescu, până la noul PC. 

b) Lucrarea se execută pe un traseul ce are în apropiere vegetaţie. Pe trotuarul numerelor 
impare și pare al bd. Mărăști se regăsesc arbori în platbande, precum și spații verzi 
amenajate. De asemenea, arobori se regăsesc și pe trotuarul străzii Alexandru 
Constantinescu. 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cabiul 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





































electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv execulantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1832742/2227 
Către: SC Avi Prod Grup SRL (solicită ridicarea exempiarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1832742/04.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2227/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie extindere conductă gaze naturale și branșamente 
pentru imobilul situat pe str. Almaș, nr. 21 B, sectorul 1”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 8 m, având ca punct de conectare reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale aflată în dreptul imobilului cu nr. 19 B, din str. Almaş; 

Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m, din str. Almaș; 
Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobiluiui cu nr. 21 B; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 21 B s-a constatat existența unei platbande de 
aliniament, de aproximativ 40 cm lățime, care conţine arbori și vegetaţie spontană, 
precum și a unei alveole, de aproximativ 40 cm lăţime; 

De asemenea, în apropierea traseului executării lucrării din str. Almaș, mai exact în 
trotuarul imobilelor cu nr impare, s-a constatat existența unei platbande de 
aliniament, de ap | 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 


aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc. 
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În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorui va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea | 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului | 
aviz. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
<A PR 


Red: A.N./5 ex.- /41.03.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1832342/2241 


Către: SC Cordia Parcului Residenţial Project SRL, str. Tohani, nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, 
ap. 111, seci. 4, București — SC Theoincon Business SRL 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1832342/04.03.2020 
Şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2241/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament incendiu și racord de canalizare 
pentru imobilul situat pe str. Parcului, nr. 20, sectorul 1”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 6.03.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 4 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuție a 
apei potabile aflată în dreptul imobilului cu nr. 20, din str. Parcului; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 12 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 20, din str. Parcului; 

În dreptul imobilului cu nr. 20 s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, 
de aproximativ 1 m lăţime, care conţine arbori și vegetaţie spontană; 

De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 20, din str. Parcului, s-a 
constatat existența unui spaţiu verde, de aproximativ 2 m lățime, delimitat de 
bordura carosabilului și gardul proprietăţii, care conţine arbori si vegetaţie 
spontană; 

În trotuarul din dreptul proprietăţii cu nr. 20, mai exact, la limita din dreapta a 
rietăţii s-a constatat existența unor arbori. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 









a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 


i completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 
între branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. | 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform | 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului | 
aviz. | 








Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 
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Nr. 1833380/2317 /7/ 


Către: SC Antoprest Activ SRL (solicită ridicarea exemplarului de la Registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Municipiul București, Primăria Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public 
și Dezvoltare Urbană, Sector 6, Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul 
Public 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1833380/06.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.2317/09.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea iucrării „Optimizare a funcţionării sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale pe blvd. luliu Maniu, nr. 443-445 până la nr. 413, sectorul 6, cu 
conductă și instalații de racordare”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Pian de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de PS 6, ADP si DU. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.03.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 243 m și va cuprinde rețeaua de distribuţie a gazelor naturale, dintre 
imobilele cu nr. 443-445 şi nr. 413, din blvd. luliu Maniu, unde vor fi şi ceie două 
puncte de cuplare; 

b) In apropierea traseului executării lucrării dintre imobilele cu nr. 443-445 şi nr. 413, 
din blvd. luliu Maniu, în dreptul imobilelor cu nr. impare s-a constatat existenţa unei 

platbande de aliniament, de aproximativ 9 m lățime, care conţine arbori, arbuști, 
































In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 






In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, aiveole, eic. 
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e) 


î) 


9) 


h) 


k) 


) 


În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m 





între branșamente și axul! arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată | 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării | 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


m) Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 











întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1833296/2318 /7/AZ=0J0 


Către: domnul Romeo Constantin Beleţ (soiicită ridicarea exemplarului de la Registratura 
PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1833296/06.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2318/09.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie branșament electric pentru imobilului situat pe 
str. Duetului, nr. 94, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.03.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 20 m, având ca punct de manșonare PIZ 657 din rețeaua de distribuţie 

a energiei electrice, aflat în dreptul imobilului cu nr. 97, din str. Duetului; 

Traseul executării lucrării va subtraversa str. Duetului, apoi va străpunge trotuarul 

imobilelor cu nr. pare și va continua până în dreptul imobilului cu nr. 94; 

Branșamentul va fi i pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 94; 

În dreptul imobilului cu nr. 94 s-a constatat existența unei platbande de aliniament, 

de aproximativ 1 m lăţime, care conţine gazon și vegetație spontană; 

De asemenea, pe traseul executării lucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare, cât si 

impare din str. Duetului, s-a constatat existența unor platbande de aliniament 

delimitate de un gard de protecţie și a unor alveole, de aproximativ 1 m lățime 
fiecare, ce conțin arbori, arbuști si vegetație spontană. 

In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de. începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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d) 


e) 


î) 


9) 


n) 


j) 
k) 


) 


şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri | 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului | 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Simona-Mariana POPA 
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Nr. 1826090/165] 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL 


(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6, București 


electro.tiron( yahoo.com 


Spre ştiință:PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826090/18.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1651/19.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul Ghindari nr. 50H, sector 5, 
București”, conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Pian de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 5; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 550m, pornind din PT4298 existent pe 
drumul de servitute, în dreptul cu IE 206627, traseul continuă pe Drumul Ghindari, pe 
partea numerelor pare și pe drum de servitute, până la imobilul situat la nr. 50H. 
In proximitatea traseului lucrărilor există vegetație spontană. 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 




















conform 











AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în 















perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului București, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexardru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





DOO, , 


Nr. 1 1826754/1693 Pi dA 





Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, București 


-nastaseciaudiudanielQgmail.com 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice Sector 3- Primăria Sectorului 3 
(Șos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1826754/19.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1693/20.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Liviu Rebreanu nr.30F, sector 3, 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 96m,, având ca punct de pornire Postul 
de Transformare 2005 existent în spaţiul verde aferent blocului N10, la intersecţia str. 
Râșinari cu str. Codrii Neamţului, traseul continuă prin aleea de acces și parcarea blocului 
N1, până la imobilul situat cu adresa str. Liviu Rebreanu nr.30F. 

b) Pi 2005 se află în spațiul verde bloc N10, spaţiu verde în care se află arbori precum și 
vegetaţie spontană, pe aleea de acees a blocului, respectiv în parcarea de reședință se 

află 2 arbori în alveolă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execujiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

fî) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Nommelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 | 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General | 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare | 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă | 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei | 

Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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Tel: 021.305.55.00 
îtlpifma.pmb.ro 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1828691 /1891 / 


Către : D-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1828691/25.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1891/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Proletarului nr. 10, sector 1", 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m; 


b) lucrarea se va executa din cabiul existent în trotuatul nr. pare al str. Proletarului, prin 
trotuarul nr. pare al str. Proletarului, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă 
a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
ablataedețl SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de !a finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor | 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic. 

|) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General! nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COvV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgență. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
- f 
E, 
Pi 
19 MAR ?an 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1828709 / 1892 (1814940,1821767 /785,1304)/ //774 2270 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de ia registratura PMB - bransmenteQdsfretele.ro 
Str. Sabarului nr. 7 B, Popeşti-Leordeni, ilfov 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814940/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 785/22.01.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1821767/07.02.2020, 1828709/25.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1304/10.02.2020, 
1892/26.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament 
de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Cobiliţei nr. 3, sector 2", conform C.U. nr. 
, vă comunicăm următoarele: 













in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabili emis de ADP sector 2. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Intrării Cobiliţei, perpendicular, 
până la aproximativ 18m față de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbusști 
plantați. 








In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologi 
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e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

î) Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât si dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea | 

| petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. | 
| 9) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
i Î: 
7 9.MAR. 2330 
Red:P.R /4ex.- [903.2020 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB y 0 2 202 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1828912 /1935/ 24 FA 
Către : DI. 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1828912/26.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1935/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Câmpului nr. 31, sector p A 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă die dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m (10m pe stâlp + 1m săpătură); 
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în carosabilul str. Câmpului, perpendicular, 
până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 









In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

f) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 
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nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primărie! 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 


petițiiior se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgență. 
_g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
Fr 
| F 
! 9. MAR 707 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1829472 /11936/ IV PAZ UZ 

Către : Asociaţia de proprietari — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului 
de ia registratura PMB 

Str. Episcopiei nr. 2-4, sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1829472/26.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1936/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Deviere rețele electrice în vederea eliberării amplasamentului din str. Episcopiei nr.2-4, 
sector 1", conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,; 
f) avizul Ministerului Culturii nr. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m; 

b) lucrarea se va executa din o cutie de secţionare proiectată, situată la aproximativ limita din 
partea dreaptă a proprietăţii, prin trotuarul nr. pare al str. Episcopiei, până la o firidă de 
distribuţie şi contorizare montată în scara blocului, la aproximativ 7m față de limita din 
partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuşti 

plantați. 












n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriu! Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
Naţionale. 

f) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

9) Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 | 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea | 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgență. 

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 














DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 1800714/1816790/1821757/1829460/13606/930/1301/1938 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
(-solicilă ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Str. Amurgului 55, bloc 15, Popești Leordeni, Jud. Ilfov 


bransamente Qasiretele.ro 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice Sector 3- Primăria Sectorului 3 


(Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, București) 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1800714/09.12.2019 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 13606/10.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1816790/27.01.2020, 1821757/07.02.2020,1829460/26.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. | 
930/28.01.2020,1301/10.02.2020, 1938/27.02.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Aleea Tornadei și 
pe terenul cu lE230933 (aleea Tornadei 18-22)", conform C.U. nr. 


vă comunicăm următoarele:_ 


În baza informaţiilor din documentația depusă de dvs, respectiv: 


C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 


)_aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3; 


Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform | 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


a) 


b) 





a) 


b) 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşii, România 
Tel: 021.305.55.00 
hitp:/fawmw.pmb.ro 


alveole, etc., 


lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de | 
114m, pornind din conducta existentă pe în carosabilui din aleea Tornadei, având punctul 
de cuplare în dreptui imobilului cu IE 231225. Branșamentul se va executa pe drum privat. | 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști | 
plantați. 

n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obiigaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 





c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

î) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




























intocmit: 
Exp. Anca Alexgi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1829456 / 1939 (1822388/1339)/ s/ 7ȚĂE 207 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB — bransmenteGdsfretele.ro 
Str. Sabarului nr. 7 B, Popeşti-Leordeni, lifov 


Spre ştiinţă: P$S4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1822388/10.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1339/11.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1829456/26.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1939/27.02.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente 
pe Drumul Binelui nr. 168-170 (subtraversare), proprietăţi particulare, sector 4", conform 
, Vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Binelui, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limit din partea dreaptă a proprietăţii și pe 


proprietatea din Drumul Binelui nr. 168-170, având cap terminal la limita din partea dreaptă 
a imobilului branșat; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 





= EEE 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exaciitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

f) Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgență. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ 


















DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
= 2 Ie DE | intocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


—— = ca ini ae 


Nr. 1830740/2037/ 177 7/77£ 2070 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1830740/28.02.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 2037/02.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Redimensionare branșament de apă potabilă, mutare racord de canalizare menajer și 
| racord de canalizare pluvială la imobilul din bd, Aviatorilor nr. 17, sector 1", conform C.U. 


nr. 








2 
a) 
b) 


C) 






a) 


b) 


C) 


"În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


„Vă comunicăm următoarele: 







C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 












Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 






lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m branșament + 7m racord 1 + 7m 
racord 2; 

lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Drăghiceanu Virgil, 
perpendicular, până la Sm, 7m și 8m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuşti 
plantați. 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 





i verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | mul 
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d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 

e) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor | 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

î) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgență. 

|____g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1830983/2038 77/7777 


Către : SC PROSPER GAZ SRL 
(Bulevardul Basarabia nr. 69, bl. A16a, sc. 1, ap. 6, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1830983/28.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2038/02.03.2020, prin care solicitaţi avizul! de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Dantelei și pe drumul de acces 
cu lE 204732, sector 5, Bucureşti”, conform C.U. nr. +, Vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucuresti; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 220m, pornind din conducta de 
gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe strada Dantelei, unde se va afla 
punctul de conexiune în apropierea proprietății situate la nr14(str. Dantelei). Conducta va fi 

montată subteran pe drumul de acces privat cu IE204732 până în dreptul imobilului situat 
la nr. 79N unde va fi CT. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în 


















perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

d Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 
Sinţezte: Mariana POPA 
QC 9 GA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1831290/2070 1/7 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
(str. Bascov nr.8-12, sector 5, București) 


office generalmpm.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1831290/02.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2070/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Gociu nr. 45, sector 4, 
București”, conform C.U. nr. „ Vă comunicăm următoarele: 







In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) acord de traseu emis de către Direcţia de Dezvoltare-Serviciul Verificare Documentaţii 
Tehnice și Contractare; 

avizul Ministerului Culturii nr. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale GN RP PE100SDR11 Dn125mm existentă în spaţiul verde 
delimitat cu gard al blocului B, scara 1 situat pe strada Tudor Gociu. Traseu continuă prin 
subtraversarea carosabilului și branșamentul va fi pozat la limita din stânga a proprietăţii 
situate la nr. 45 ce are adresa pe str. Tudor Gociu nr.45 

b) În fața blocului B, sc. 1, unde conform planului anexă la certificatului de urbanism unde se 
regăsește conducta de gaze naturale, se află spații verzi amentajate și delimitate cu gard 

(gradina blocului). in acest spațiu verde se regăsesc 2 thuia, 1 arbore specia prunus 
corcoduş), iarbă precum și vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În_timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
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conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

entru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr.1831297/2071 „II 


Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 
(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Str, Bascov nr.8-12, sector 5, București 


office(Ogeneralmprm.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1831297/02.03.2020 şi la | Direcţia de | 
Mediu cu nr. 2071/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
| „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Titus nr. 17, sector 4,| 
București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: | 










În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului | 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

avizul favorabili emis de Primăria Sector 4; 

ma avizul Ministerului Culturii nr. | sei a | 

2, Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, pomind din conducta de gaze 
naturale RP OL4 existentă în carosabilul străzii Titus. Branșametul va fi pozat la 0,5m faţă 
de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 17 pe strada Titus. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
























In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 





alveole, etc.) 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București“. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1831749120731 77 7P2A070 

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB - pentru SC E-Distribuție Muntenia SA — 

Intrarea Slobozia nr. 5 A, et. 1, ap. 2, cod poștal 040525, sector 4 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1831749/02.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2073/03.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Diaconu Coresi nr. 26, sector 1", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Proțecţia Mediului 
Bucureşiti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 199m; 

b) lucrarea se va executa din PT 2133 existent în trotuarul str. Cireșoaia intersecție cu str. 
Strănilești, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Strănilești, subtraversează str. Strănilești, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Diaconu Coresi, până la limita din partea stângă a 
proprietății; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cuiturii și identității 
Naţionale. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea îinscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrui Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/soluiionarea 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1832073 / 2157 | JI V/77AE 0770 
Către : SC MASTER GAZ SRL -— prin di. — solicită ridicarea exemplarului de 


la registratura PMB — office(GOmastergaz.ro 
Bd. luliu Maniu nr. 69, bi. 5 P, sc. 3, et. 8, ap. 121, sector 6 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832073/03.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2157/04.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobiiu! situat pe str. Gheorghe Ștefan nr. 19, sector 
1”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
€) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gheoghe Stefan, 
perpendiculr, până la aproximativ 20m față delimita din partea stângă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 







In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-—1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualeie pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze | 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea si exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriui României cât şi dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispozitiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. | 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. | 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1832736 /2232/ 77 77/E cO7C 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2 — contactGaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 











Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832736/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2232/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Mărăști nr. 18-20, sector 1", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 31m: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în spațiu verde din şos. Pavel Dimitrievici 
Kiseleff, spațiu verde dintre trotuar și limita de proprietate, perpendicular, până la 
aproximativ 106m față de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării, 
spaţiu verde aerisit. 


În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 


___ răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. E 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. | 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbâ/gazon). | 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. | 

)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

m) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

n) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






DIRECTOR EXECUTIV, 
Simonaariai It OPA 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 

















Nr. 1800223/1821751/1832774/13604/1299/2236 


Către : SC DSF REȚELE SRL 
(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Sir. Sabarului nr. 7B, Popești Leordeni, Jud. Ilfov 


bransamente Qdsfretele.ro 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1800223/09.12.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 13604/10.12.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1821751/07.02.2020 respectiv 1832774/04.03.2020 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 1299/10.02.2020 respectiv 2236/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Extindere conductă de gaze și branșamente pe Șos. Virtuţii, pe | 
drumul de acces fără denumire cuprins între proprietățile cu IE206688, IE200623 şi 1E207108 
și pe proprietatea cu lE229229, sector 6, București”, conform C.U. nr. | 
| „vă comunică următoarele: 





415 n baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; | 


d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

| )__avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 6; În a. 
| 2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform | 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 440m din care 129m pe pe domeniul 
public, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale GN PE Dn125mm existentă 
în carosabilul din Șoseaua Virtuţii, punctul de cuplare se va realiza în dreptul imobilului cu | 
IE231442, traseul va continua pe drumul de acces fără denumire cuprins între proprietăţile 
cu IE206688, IE200623 și IE207108 și continuă pe acesta până în dreptul proprietăţii aflate 
la nr. 22D(sos. Virtuţii). Din acest punct traseul continuă pe drum privat, prin incinta | 

roprietăţii, până în apropierea blocului B1, unde se va afla CT. 

b) In trotuarul situat pe drumul de acces fără denumire cuprins între proprietăţile cu 1E206688, 
IE200623 și 1£207108 se află arbori în alveolă, iar pe terenul identificat conform planului 
anexa la Certificatul de Urbanism, cu IE 200623, se află arbori în apropierea trotuarului, 

| precum şi vegetaţie spontană. ja DD a em = 
3. In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL ___ 
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a) 


b) 


C) 


d) 


e) 


g) 


h) 


m 





Conditionat de respectarea următoarelor condiții: | 





În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
entru respectarea condiţiilor din aviz. 
n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1832549122371 _J777PP 7770 


Către : SC R&D QUALITY INSTAL GRUP SRL - d-na — solicită ridicarea 
exempliarului de ia registratura PMB — rdqualityinstalGQgmail.com 
Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4 


Spre ştiinţă: PS5 — Administraţia Domeniului Public sector 5 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832549/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2237/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: | 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Ghindari şi pe 
terenul cu IE 200896 (nr. 102 K), sector 5", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 


1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz emis de ADP sector 5. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 403m:; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Ghindari din dreptul 
imobiluiui cu nr. 128, continuă prin carosabilul Drumului Ghindari, apoi prin drumul de 
servitute cu nr. !E 200896 (drum de pământ); 

Cc) se execută 6 branșamente; 

d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 


plantați, există vegetaţie spontană. 










in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 


_____Care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de | 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



















întocmit: 
Exp. Roxana ESCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1832646/2243 


Către : SC GRID SITAL 
(str. Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureșli) 


gridsital(Gamail.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du!/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832646/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2243/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. SLT. Constantin Godeanu nr. 
44D, sector 1, București”, conform C.U. nr.501/20TEIDD/G/48997 din 10.12.2019, vă | 
comunicâm următoarele: 









În baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









C.U. nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
- __avizul favorabil emis de ADP sector 1; me Ea 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaze 
naturale GN RP PE Dn125mm exitentă în carosabilul străzii Trușești. Traseul continuă prin 
carosabilul și trotuarul străzii Trușești, până la imobilul situat cu adresa pe str. SLT.. 

Constantin Godeanu nr. 440, unde va fi ampiasat postul de reglare-măsurare. | 
_pe traseul lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști | 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 

nr.3_la_HCGMB__nr._220/19.04.2018_privind_ aprobarea "Normelor 
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autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

î) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



















Întocmit: 
Exp. Anca Alexan 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1832362/2245 Hi 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buleică nr.18-20, sector 3, București) 


office(Omiralinstal.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832362/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2245/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind execularea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Alesa Privighetorilor nr. 86H, sector 
1, București”, conform C.U. ni 5 din 09.12.2019, vă comunicăm 
următoarele: 










în baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U. mr. UZ, din 09.12. 2019 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Noltificării nr. emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
2. Urmare verițicării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiitor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m(din care 3m pa isritoriul Munciptului 
Bucureşti), pornind din conducta de gaze naturale GNRP PE100SDR11 existentă în 
carosabilul str. Câmpul Pipera, subtraversează parţial carosabilul și trotuarul, până la o 
nouă firidă amplasată la limita de proprietate. 
pe traseul lucrării nu există spajii verzi sau arbori/arbuşti plantați. 

n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emile 



































AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următ 





relor conditii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfai este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, atc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public În 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de inirastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată coniorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenlă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar Generali 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/42.03.2020 privind stabilirea de 

măsuri în vederea limilării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptui că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

| Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 





DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 














Nr. 1832345/2246 7. C 


Către : SC PACEGO CONSTRUCT SRL 
(str. Pătlaginei nr. 18, et.3, ap.7, sector 3, București) 


contact(pacego.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832345/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2246/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Fecioarei nr. 24, sector 2, 
BUcurești”, conform C.U. nr. , Vă comunicăm următoarele: 














In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2: 

avizul Ministerului Culturii nr. 

2: Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale GN RPPE100 SDR11 existentă pe str. Fecioarei. Traseul 
continuă și subtraversează carosabilul și trotuarul str. Fecioarei, până la noua firidă 
amplasată în decupajul gardului imobilului situat la nr. 24 

b) În dreptul imobilului situat pe Str. Fecioarei nr. 24, în trotuar, se află un arbore în alveolă. 












in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d)_În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziția de Primar General 

nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 

Municipiului București, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1808025/14060 





Către : QUANTUM PROPERTY MANAGEMENT 
(Sir. Dreptăţii nr. 6, bl. 4,sc.B, et.5, ap.86, cam.1, sector 6, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referilor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1808025/23.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 14060/24.12.2019, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1834047/09.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2356/10.03.2020, 
prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: -Branșament energie 
electrică pentru imobilui situat pe str. Cornescu nr.75, sector 1, București”, conform C.U. 
nr din 26.07.2019, vă comunicăm următoarele: 











A n baza informațiilor din riocumentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rmr. ' din 26.07.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. 17.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rațele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 1700/ZP/14.10.2019. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 55m, pomind din PTZ992 situat pe str. 
Banul Andronache, continuă prin trotuarul numerelor pare, prin incinta imobilului situat pe 
str. Banul Andronache nr. 46-48, urmând să alimenteze imobilul situat pe strada Comescu 

nr. 75. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 

n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















b) 









AVIZ FAVORABIL 
Condilionat de respeciarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 
adminisirarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este inte:zisă betonarea spaților verzi (platbande, pastila, 

alveole, atc. 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edililare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. | 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitale va fi sancționată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului București. 

e) În baza acestui aviz nu se execulă lucrări de delrișare sau toaletare material dendrologic. 

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului Generat nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că aclivitalea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
pelițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 















DIRECTOR EXECUTIV, 
S/nohesiiai ana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1832747/2230 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL 


(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municiplulul București) 
-Sir. Popa Lazăr nr. 8, sector 2, București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832747/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2230/05.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă aaze naturale și branșamente pe str. Şușiţa nr.7B, sector 1, București”, 
conform C.U. n 19.08.2019, vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. din 19.08.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. 1.2019 emisă de Aganţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare rețele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 

Informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subleran, pe o lungime da 20m din care extindere conductă 

proieciată 14m și branșament 6m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale 
GN RP PE100SDR11Dn 125mm existentă în carosabilul străzii Şușiţa. CT se va executa în 

apropierea imobilului de la nr.7B 

In proximitatea lucrărilor, în trotuarul numerelor impare al străzii Șușiţa se regăseșie o 

piatbandă de aprox. 1 m lățime cu vegetaţie spontană. 

n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teran se emite 














b) 












AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de a rel nditii: 


n siluaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției iucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prea SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
ulitizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proteiare a 
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c) 





















materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul | 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din | 
dotare. 
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condilii meteo nelavorabile. | 
În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbușirea acestora. 
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectal de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completărite ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, | 
alveole, etc.) | 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordui administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normmelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi | 
stradala) de pe teritoriul Municipiului București”. | 

i) Nerespectarea celor menjionale în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 
art, 4, fit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și ; 

antru respeclarea condiţiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare | 
cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de | 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă | 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucuraști, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea | 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă | 

__m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu îi 








Nr. 1832749 1 2231 | 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2— -- 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832749/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2231/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sold. Niță Ene nr. 92, lot1, 
sector 2", conform C.U. !04.06.2019, vă comunicăm următoarele: 









in baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.m.: 2019 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Noltificării nr. . .06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare rețele edilitare: 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 










2, Urmare verificării pe teren din data de 17.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
b) lucrarea se va executa din carosabilul str. Păsărari, continuă prin carosabilul str. Sold. Niţă 
Ene, până la apoximativ limita din partea dreaptă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 










in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
onditionat de res area urm relor conditii: 















In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrăritor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţia a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
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| cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

î) Având în vedere prevederile Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 | 
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr.  589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr. 
568/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu 

| COVID-19 si a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 

măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 

| informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

|____g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. | 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








FAR 2079 


Către : SC APA NOVA SA -— prin di. 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, ei. 6-9, seclor 2 





Nr. 1833394 / 2316! 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1833394/06.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2316/09.03.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Optimizare rețea publică de apă potabilă - montare electrovane. stație de pompare apă 
potabilă Calea Griviței, sector 1“, conform C.U. ni 09.2019, vă 
comunicăm următoarele: 






n baza informatiitor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 

a) C.U.rr. .09.2019 si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 20349/28.10.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare rețele edilitare: 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețale edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafață de 4m?; 
b) lucrarea se va executa în spațiu verde din apropierea stației de pompare Grivița din str. 
Parcului; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea lucrării. 









n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
săpătură și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

evederilor SR 8591/1997 Rațele edilitare subterane. Condiii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vacinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
datare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventuaiele paguba produse la condiții meteo nefavorabile. 
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“e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă batonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp înguros. conform celor specificate în Anexa | 

nr.3 ta HCGM8B nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a apaților. 
verzi de pe teritoriul Municipiului București. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Având în vedere prevederile Decretul Presedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General 
nr.  589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr. 
569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu 
COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei | 
Municipiului București, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petițiilor se reaiizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
Pr Întocmit: 

Exp, Roxana PARASCA 
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um PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 












| ata Direcţia de Mediu 
„a 
i. 183864342310 26, at ZU 1 


Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Strada Sabarului nr.7B8, Popești! Leordeni, Jud. Ilfov 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 . B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1833543/06.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2319/09.03.2020, prin care solicitați avizul de specialiiata privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobii“! <ituat pe str. Maica Teofana nr.17, sector 1, 
București”, conform C.U. nr. din 02.10.2019, vă comunicăm următoarele: 













. n baza informatiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) CU. nr. din 02.10.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

Cc) clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan da coordonare rețele edilitara; 

avizele/acordurile individuale ale dejinătoritor de rețele edilitare; 

aviz de iraseu emis de ADP secior 1; 

2, Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiitor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subisran, pe o lungime de Sm, având ca punct da pomira conducta 
de gaze naturale GN PE100 SDR11Dn125mm existentă în carosabiul străzii Maica 
Teofana. Branșamentul va fi pozal la limita din stânga a imobilului situat la nr.17D pe 
strada Maica Teofana. 

b) În dreptul imobilului situat pe str. Maica Teotana nr. 17D, pe trotuar, sa află o platbandă 

neîntreruptă de aprox. 1m iățime în care se regăsesc 2 arbori, în dreptul imobilului, și alţi 2 
în apropiare 






















n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constata pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Condiţion eciarea urm relor condiții: 










n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emilerii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpu! executării lucrări avaţi obiigația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinălatea traseului lucrării, conform 
prevederilor Sh 8591/1997 Rațele edilitare subterane. Condiţii de arnplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în junal 
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irunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 


dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constală uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia relacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 


suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (plalbande, pastile, | 


alveole, etc.) 


În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, | 


prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificata în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 


Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialilate va fi sancţională conform | 
art. 4, lil. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nommele de protecţie a spaţiilor | 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 


entru respectarea condițiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât şi dispoziţia de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare 


cu COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă | 


informăm faptul că activitatea reprezentanților Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
pelijiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Tie: 






Întocmit: 
Exp. Anca Alex 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 











Direcţia de Mediu 
Nr. 1633588723202, MAR 0 


Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(-solicită ridicarea exemplarului da la registratura Primăriei Municipiului București) 
-Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3, București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1833588/06.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2320/089.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrări! 
„Branșament electric subteran pentru imobilul! situat pe strada Liniştei nr. 15, sector 1, 
București", conform C.U. nr din 10.12.2019, vă comunică următoarele: 

















= n baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. din 10.12.2018 şi planuri anexe: 
b) memoriul tehnic; 
c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
d)_aviz de traseu emis de ADP sector 1: 
2, Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va execula subteran, pe o lungime de 7m, având ca punct de pornire stâlpul de 
joasă tensiune (rejea electrică aeriană alimentată din PT 1250) și continuă prin trotuarul 
numerelor impare până la noul BMPT amplasat la limita din dreapta a proprietăţii. 

b) În trotuarul numerelor impare, la limita din dreapta a imobiluiui situat la nr. 15 pe str. Liniştei 
se aftă un arbore în alvaolă. De asemenea la limita din stânga a proprietăţii se află un 
arbore în alveolă. 

n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 















conform 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de res î + conditii: 










n situaţia În care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m întra cablul 
electric și axul fiecărui arbore siluat în vecinătatea irassutui lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rejele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produsa ia condiții meteo nefavorabila. 
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| ej In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se 


9) 


h 


Sarat 





consiată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. | 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicală, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, | 
alveole, elc.) 
În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sanciionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa î la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
entru respectarea condițiilor din aviz. 
n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziția de Primar General 
nr. 589/17.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea limitării riscului de contaminare 
cu COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General! nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanților Directiei de Mediu din cadrul Primăriei | 
Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1833389/2315/ 26. MAR 2020 


Către : SC APA NOVA SA — prin di. 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, el. 8-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 
« Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e ADP Sector1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1833389/06.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2315/09.03.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Optimizare reţea publică de apă potabilă - montare elactrovane pe Calea Griviței nr. 238, 
sector 1*, conform C.U. nr. i .09.2019, vă comunicăm următoarele: 











n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. 27.09.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Nolificării nr. ).2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare rețele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) avizdetraseu emis de Administraţia Străzilor; 

9) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 4m2; 
b) lucrarea se va executa în trotuarul din dreapta bloc C din Calea Griviței nr. 238 și stânga 
bloc din str. Dornei nr. 89; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetajiei existente în spaţiu verde bloc C din Calea 
Griviței nr. 238 din vecinătatea lucrării. 











n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea urm relor conditii: 













n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuiri! avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
săpătură și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
d abis SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnotogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor_şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaielor din 
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C) 


















d) 


e) 


g) 


h) 


i) 
j) 
k) 





dotare. 

În cazul în care este sectționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. | 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările ȘI 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea. 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneticiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. | 
Având în vedere prevederile Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 | 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General | 
nr. 589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr.) 
569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu | 
COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucuresti, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea | 
petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 


m 


|____ 1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. ___ S! 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1834086 / 2355 / 26. MAR 2020 
Către : SC PROMPT GAZ SRL — prin di. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Str. Staminelor nr. 2, sector 5 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1834066/09.03.2020 şi la Direclia de 
Mediu cu nr. 2355/10.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„EXtindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branşamente pe str. Fizicienilor nr. 1, 
sector 3", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

G) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 







2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat urmâtoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 34m: 
b) lucrarea se va execula din conducta existentă în trotuarul nr. impare al str. Fizicienilor, 
perepndicular, până la aproxiamativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății și pe 
proprietatea imobilului branșat; 


c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 









n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emile 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii; 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de incaperea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui lucrării, conform 

vederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterana. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) ze) 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbușirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și jundice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Având în vedere prevederile Decretul Presedintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Româniai cât și dispoziţia de Primar General 
nr.  589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr. 
563/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri in vederea limitării riscului de contaminare cu 
COVID-19 și a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în ceea ce priveşte eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situației de urgenţă. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1832348/22387 26 NA iz] 
Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin d-na '— solicită ridicarea exempiarului 
de la registratura PMB — 


Str. Costin Neniţescu nr. 5-9, sector 6 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 
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a) 
b) 


c) 






b) 


C) 





Bd. Ranina Elsabata m. 47. cod postei 050013. sector 5. Bucurasti. România 


Mediu cu nr. 2238/05.03.2020, prin care solicitaji avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu eneraie electrică a imobilului situat pa Drumul Lunca livei nr. 23, sector 3", 
conform C.U. n: 3.10.2019, vă comunicăm următoarele: 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832348/04.03.2020 şi la Direcţia de 








in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








C.U. nr 15.10.2019 și planuri anexe; 

Memoriului tehnic: 

Clasarea Notificării nr. „2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Plan de coordonare rețele edilitare; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 











Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 






lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 140m; 

lucrarea se va executa din cutia de distribuție existentă ia intersecţia Drumului Lunca 
Priporului cu Drumul Lunca llvei, subtraversează Drumul Lunca Ilvei, apoi continuă prin 
crosabilul Drumului Lunca Ilvei pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 2m 
față de limita din partea stângă a proprietății; 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantaji, există vegetaţie spontană. 











n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 










In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuliei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfal este intarzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

























| nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. | 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform | 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor | 

| verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 

f) Beneficiarul și prolectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor | 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. | 

9) Având în vedere prevederile Decretui Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General | 
nr. 589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr | 
569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu 
COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de | 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă | 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei | 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce privește eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 

| petițiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgenţă. 

|____h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. | 











DIRECTOR EXECUTIV, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


La 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1832746 / 2229 7 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2 — - - 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-gu/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


——— 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832746/04.03.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 2229/05.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 









nr. 133, sector 1", conform C.U. nr. + Vă comunică 
următoarele: 


În baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs. respectiv: 


a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 
| Cc) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului | 
| Bucureşti: 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă din conducta existentă în carosabilul str. Lt. 
Col. Dumitru Răducu Durbac, perpendicular, până la aproximativ 1,2m față de limita din | 
partea stângă a proprietăţii; 

Cc) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați, există o platbandă. 












n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze | 
supratețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai insoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/1 9.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea si execu ia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București". ] 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneticiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Având în vedere prevederile Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cât și dispoziţia de Primar General | 
nr.  589/17.03.2020 privind modificarea  Dispoziţiei Primarului General nr. 
569/10.03.2020 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu 
COVID-19 şi a Dispoziţiei Primarului General nr.572/12.03.2020 privind stabilirea de 
măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, vă 
informăm faptul că activitatea reprezentanţilor Directiei de Mediu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveste eliberarea avizelor de specialitate/solutionarea 
petiţiilor se realizează conform măsurilor instituite în cadrul situaţiei de urgență. 
tul-aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


Întocrit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1834254/2407 !7 


Către: doamna. E ' 1, SC Powertec Proiect SRL 
e-mail: 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: offiice(Qaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1834254/10.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2407/12.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe șos. 
Pantelimon, nr. 1, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 500 m; 
Manșonarea se va realiza prin interceptarea LES, între PT 3722 şi PT 10442, aflată 
în trotuarul imobilelor cu nr. impare al şos. Pantelimon, din dreptul proprietăţii cu nr. 
21; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din șos. 
Pantelimon, va subtraversa două căi de acces și va ajunge până la intersecţia cu 
drumul de acces din dreptul imobilului cu nr. 1; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a drumului de acces aferent imobilului 
cu nr. 1, din șos. Pantelimon; 
Pe traseul executării lucrării, mai exact în trotuarul imobilelor cu nr. impare din şos. 
Pantelimon, s-a constatat existența unor alveole, de aproximativ 70 cm lăţime, care 
conţin arbori și vegetaţie spontană; 
De asemenea, în dreptul imobilelor cu nr. impare din șos. Pantelimon s-a constatat 
existența unor platbande de aliniament (grădini bloc), de aproximativ 9 m lăţime, 
delimitate de gard viu și panouri de metal, care conțin arbori, arbuşti și vegetaţie 
spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 
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b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (piatbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1 m înire 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


„Răzvan MIHĂILESCU 


Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP 
(Str. Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, comuna Dragomirești Vale, Judeţ Ilfov) 


tehnicinstalQyahoo.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1834206/10.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2408/12.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Executare branșament de apă potabilă și realizarea unui racord de canalizare pentru 
imobilui situat pe strada Țepeș Vodă nr.154-156, sector 2, București”, conform C.U. 
nr. „ Vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. Și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrările se vor executa subteran, din strada Mieilor, după cum urmează; 
Branșament de apă potabilă Dn5Omm cu o lungime de 11m care se va lega în conducta de 
apă Dn250 mm oţel existentă pe strada Mieilor și un racord de canalizare cu lungimea de 
12m care se va lega în căminul de inspecţie existent pe rețeaua de canalizare publică din 
str. Mieilor. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 


















In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AViZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc. 
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În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 





prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 





Răay 


întocmit: 


> NI 5, Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1836296/2710 


Către: domnului , SC Enerconstruct SRL, e-mail: _ 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat(Qadp-sector1.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836296/01.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2710/02.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Lăpuș, nr. 75-77, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1, 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil neasfaltat (pământ), pe o lungime de 
aproximativ 220 m, din Drumul Lăpuș, mai exact între proprietatea IE 243897 și 
imobilul cu nr. 75-77; 

Se va reamplasa PT 3798 pe proprietatea din dreptul imobilului cu nr. 75-77, iar 
manșonarea, prin cabluri MŢ, se va realiza între PTAB 3743 și PTAB 3369; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 75-77, din Drumul Lăpuș; 

b) Pe traseul executării lucrării, în dreptul imobilelor cu nr. pare cât și impare, s-a 
constatat existența unor spații verzi care conţin arbori, pomi fructiferi, arbuști și 
vegetaţie spontană. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1 m între 

branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare. 
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d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată | 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Catre: domnul „, Enerconstruct SRL, e-mail: enerconstructsri( yahoo.com 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, e-mail: office(Qaspmb.ro 
ADP Sector 1, e-mail: secretariat(Gadp-sector1.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1835117/24.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2011/27.03.202, respectiv 1836303/01.04.2020, nr. PMB Şi 
DM 2711/02.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
| „Execuţie alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Calea Floreasca, | 
nr. 159-165, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
| următoarele: | Mi a 
|1. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
| a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Plan coordonare reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor; 

___î) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. ___________ | 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.04.2020, a traseului lucrării, conform | 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 2270 m, având ca punct de manșonare PT 4671, din reţeaua de 
distribuție a energiei electrice, aflată în trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. 
Braziliei, în dreptul imobilului cu nr. 2-8; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din 

blvd. lancu de Hunedoara, până la intersecția cu Calea Dorobanţi, unde va 

străpunge trotuarul imobilelor cu nr. impare din Calea Dorobanţi, apoi va 
subtraversa str. Madrid, Washington, Lisabona, Bruxelles și Piaţa Dorobanţi, până | 
la intersecţia cu str. Radu Beller, unde va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. 
impare, urmând să subtraverseze str. Octavian Moraru, Anghel Gheorghe, Gavril 

Muzicescu, Jean Texier, Simon Bolivar, Popa Marin, după care traseul va continua | 

prin trotuarul str. Mircea Eliade, aferent parcului Floreasca, până în dreptul aleii de 

acces a imobilului cu nr. 159-165 din Calea Floreasca; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 2-8 din str. Braziliei, unde se va realiza manșonarea, s-a 
constatat existența unei platbande de aliniament de aproximativ 10 m lăţime | 
(grădină imobil), care conţine arbori, arbuști și vegetaţie spontană; 

Pe blvd. lancu de Hunedoara s-a constatat existența unei grădini de bloc, delimitată 

de un gard viu și panouri metalice, de aproximativ 12 m lăţime, care conţine arbori, 

arbuști și vegetație (gazon). De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. impare din 
bivd. lancu de Hunedoara s-a constatat existența mai multor alveole de aproximativ 

80 cm lăţime, care conțin arbori și vegetație spontapăgniciei> 

Pe Calea Dorobanţi s-a constatat existența mai ptăltor alvedtă, de aproximativ 70 | 
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cm lăţime, care conţin arbori și vegetație spontană, precum și parcul din piața 
Dorobanţi, delimitat de o bordură din beton și arbuști, în interiorul căruia se află 
arbori, arbuşti şi vegetaţie (gazon). De asemenea, imobilele din piața Dorobanţi 
sunt delimitate de grădini de bloc care conţin arbori, arbuști, plante decorative și 
vegetaţie (gazon); 

Pe str. Aviator Radu Beller s-a constatat existența mai multor jardiniere din beton, 
care conțin plante decorative, alveole de aproximativ 60 cm lăţime, în interiorul 
cărora se află arbori, platbande de aliniament de aproximativ 50 cm lățime, care 
conţin arbori și vegetaţie spontană, alveole de aproximativ 1 m lățime, ce conţin 
arbori, platbande de aliniament de aproximativ 40 cm lăţime, care conţin arbori și 
arbusti; 

Pe str. Mircea Eliade s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de 
aproximativ 1 m lăţime, care conţine arbori, arbuști şi vegetaţie (gazon), precum și 
parcul Floreasca în interiorul căruia se găsesc arbori, arbuști și vegetație (gazon); 
Pe aleea de acces din dreptul imobilului cu nr. 159-165 din Calea Floreasca s-a 
constatat existența unui spaţiu verde care conţine arbori, arbuști și vegetaţie 















3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 








a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi | 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările | 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual | 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, | 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform | 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
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j) 
k) 


D 


n 


m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 






Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 










înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 





Răzvan MIHĂILESCU 
DIRE/CTOR EXECUTIV Adj. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1836830/2759/ 2 APR 2349 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1836830/03.04.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 2759/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Rahmaninov 
Serghei Vasilievici nr. 50-70, sector 2", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 


“În baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


C.U. nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
avizul Ministerului Culturii nr. 


Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 162m (din care branșamentul este 11m, 


b 


C 


d 


le i 


i i 


Sm domeniul public + 5m domeniul privat); 

lucrarea se va executa din conducta existentă pe str. Serg. Major Tudor Buzoiu, prin 
carosabilul str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, pe partea imobilelor cu nr. impare, până în 
dreptul bisericii/limita din partea stângă a proprietății; 

branșamentul se face din conducta extinsă din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, 
perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și spațiu verde nou 
creat de pe proprietatea din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





a 


b 


C 


ii 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SAR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 


___ materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

| constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, | 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în | 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

| autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și | 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


—l 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTI, 
Răzvan MIHAILESCU 
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Red:P.R./4ex.- 23.04.2020 - prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1836923/2763 2APR 2070 


Către: doamna „, Tehnician, Serviciul Proiectare, SC Apa Nova București, 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP 2, e-mail: office(Qadp2.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836923/03.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2763/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie racord de canalizare pentru imobilui situat pe 
Str. Lanternei, nr. 56 IE 237359, sectorul 2, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.04.2020, a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 5 m, din str. Lanternei; 
Racordul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 56; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























conform 
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[cui 








AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 











b 


oo 
















Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România FIN | Gia, | 





e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
f) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului 


aviz. 






Răzvan MIHĂILESCU 
TOR EXECUTIV Adj. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 


Sti 
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Red: A.N./5 ex.- 15.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la 
data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1836929/276 22 APR 2070 


Către : Lecu Ecaterina 


ecaterina.lecu(Qveolia.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1836929/03.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2764/03.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din str. Tunari 
nr.15-17, sector 2, București”, conform C.U. nr. , Vă comunicăm 
următoarele: 











In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările se vor executa subteran, din strada Erou Călin, după cum urmează; 
Branșament de apă potabilă Dn3O0mm cu o lungime de 6m care se va lega în conducta de 
apă Dn100 mm fontă existentă pe strada Erou Călin lon și un racord de canalizare cu 
lungimea de 4m care se va lega în căminul de inspecţie existent pe rețeaua de canalizare 
publică din str. Erou Călin ion. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc. 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1836950/2770/ 29 APR 2070 
Către : SC APA NOVA SA — prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1836950/03.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2770/06.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de apă și racord decanalizare pentru imobilul situat pe str. Fabrica de 
Cărămidă nr. 7 D, sector 1", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 








In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 










a) CU.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 













PA Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m branșament + 10m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Fabrica de Cărămidă, 
perpendicular și în diagonală, până la aproximativ 0,5m și 1,5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și spaţiu verde 

dintre carosabil și limita de proprietate. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

punzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 





a) 
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h) 


În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se | 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea | 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii | 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


intocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1836668/2790 29 APR. 2020 


Către: domnul 


e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 5 


e-mail: adp(Osector5.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836668/02.04.2020 


şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
| privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Vânători, nr. 10 B, sectorul 5", conform 


| Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 








2. 


In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 





a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 





e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5: 
)__ Aviz favorabil emis de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale nr.. 





Urmare verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere a rețelei electrice se va executa subteran, în trotuar și | 


= = A = 
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b 


m 


carosabil, pe o lungime de aproximativ 101 m, din domeniul public: 

Manșonarea se va realiza la PTZ 38 din rețeaua de distribuţie a energiei electrice, 
aflat pe latura din spatele imobilului cu nr. 110, din blvd. Naţiunile Unite; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul adiacent imobilului cu nr. 110, | 
din blvd. Naţiunile Unite până la intersecţia cu str. Apolodor, apoi va subtraversa 
aleea de acces a imobilului cu nr. 110 și va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. 
pare din str. Apolodor, subtraversând str. Apolodor în dreptul imobilului cu nr. 42, | 
urmând să continue prin trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Apolodor, până în 
dreptul imobilului cu nr. 10 B din str. Vânători, pe latura din str. Apolodor; 
Branșamentul va fi pozat ia limita din dreapta a imobilului cu nr. 10 B din str.| 
Vânători, pe latura din str. Apolodor; = 
În trotuarul aferent imobilului cu nr. 110, CiȚi SSV ăaţiunile Unite, pe latura din 
spatele blocului, în dreptul PTZ 38, unde Că va rotita” Manşonarea, s-a constatat 
existența unui arbore: > So * 





) 





* 
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În vecinătatea executării lucrării din aleea de acces a imobilului cu nr. 110 din blvd. | 
Naţiunile Unite, pe latura adiacentă imobilului cu nr. 42 din str. Apolodor, s-a 
constatat existenţa unei platbande de aliniament, de aproximativ 10 m lățime, care 
conţine arbori, arbuști și vegetație (gazon); 

De asemenea, în vecinătatea traseului executării lucrării din trotuarul imobilelor cu 
nr. impare din str. Apolodor s-a constatat existența unui spaţiu verde care conține 
arbori, arbusti şi vegetaţie spontană. 

n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). | 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze | 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, . 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului| 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată | 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru_veridicitatea_şi exactitatea 
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înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


hu Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.183662/2791 2.7 APR. 2040 
Către: domnul „e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, e-mail: office Qadp2-bucuresti.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836662/02.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2791/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Agricultori, nr. 21-25, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. in urma verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 193 m, 
având ca punct de manșonare PT 1429 din rețeaua de distribuție a energiei 
electrice, aflat în incinta imobilului cu nr. 37-39, din str. Agricultori, pe latura din str. 
Constantin Zlătescu; 

Traseul executării lucrării va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. 
Constantin Zlătescu, până la intersecţia cu str. Agricultori, unde va continua prin 
trotuarul imobilelor cu nr. impare, până în dreptul imobilului cu nr. 21-25, din str. 
Agricultori, ca punct final; 

Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 21-25, din str. 
Agricultori; 

b) În vecinătatea traseului executării lucrării, mai exact, la limita de proprietate din 
incinta imobilului cu nr. 37-39, al str. Agricultori, s-a constatat existența mai multor 
arbori; 

De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Agricultori, s-a constatat 
existența unor alveole de aproximativ 1 m și 1,5 m lățime, care conțin arbori şi 
vegetaţie spontană. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
prevederilor art. 5, lit. n, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837134 / 2796! 79 APR. 2920 


Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL - electroconsGyahoo.com 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837134/07.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2796/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Odei nr. 139, 148-150, 152, 158, 
160, 162, str. Turnu Măgurele nr. 14, sector 4", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 














. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 494m; 

b) lucrarea se va executa din PTAB 3950, existent pe terenul cu IE 224267, pe un traseu care 
străbate parțial terenul imobilului cu IE 224267, subtraversează str. Odei și continuă în 
incinta imobilelor cu IE 228087, 228086, 229982, 228205, 228204, 230074, 230075, 
229056, până la noul PT și FDCP-uri amplasate. 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușşti 

plantați. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

pecifică condiţiile de lucru friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2008, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

î) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și ldentităţii 
Naţionale. 

9) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ____ 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1830002/1837185/1998/2797 29 APR, 2010 
Către: domnul „ SC Domus Systems SRL, e-mail: office adsy.ro 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat Qadp-sector1.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1830002/27.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1998/28.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1837185/07.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2797/08.04.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Mutare și redimensionare 
branşament de apă potabilă și execuţie racord de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Modrogan, nr. 8, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicâm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 5 m, având ca punct de branșare rețeaua de distribuţie a 
apei potabile, afiată în dreptul imobilului cu nr. 8, din str. Modrogan; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 8 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 8, din str. Modrogan; 

b) In dreptul imobilului cu nr. 8 s-a constatat existenţa unei alveole, de aproximativ 60 

cm lățime, care conţine un arbore. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 


aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

In timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanţei minime de 1,5 m 
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d) 


e) 


î) 


9) 


h) 


j) 
k) 
) 


între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea | 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 





Răzvan MIHĂILESCU 
L HRERIROR EXECUTIV Adj. 






Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Expert 
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SU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837186 / 2798 (1829989/1995) / 
29 APR. 2910 
Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL — office Gdsy.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1829989/27.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1995/28.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1837186/07.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2798/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
str. Subcetate nr. 35-37, sector 1", conform C.U. nr. , Vă comunicăm 
următoarele: 












in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 16m; 
b) lucrarea se va executa din conducta exitentă în carosabilui str. Subcetate, perpendicular, 
până la aproximativ Sm față de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 









In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 


autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
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Naţionale. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 


cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Răzvan MIHĂILESCU Ş 
“ intocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 


„i 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1829982/1837183/4996/2799 PITAR 
Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL 
(Str. Elena Farago nr.43, Sector 6, Bucureşti) 


office dsy.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1829982/27.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1996/28.02.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1837183/07.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2799/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă și racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe strada Gheorghe Pripu nr.16-18, sector 1, București”, conform C.U. 
nr.471/52TE!DD/P/38134 din 21.11.2019, vă comunicăm următoarele: 












E In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 471/52TEIDD/P/38134 din 21.11.2019 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. 2835/07.02.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrările pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Pripu nr. 16-18 se vor executa subteran, 
după cum urmează: branșamentul de apă proiectat va avea o lungime de 8m și se va lega 
în conducta publică de apă potabilă existentă în carosabilul străzii Gheorghe Pripu iar 
racordul de canalizare proiectat va avea o lungime de 6m și se va lega în căminul de 
inspecție existent pe canalizarea publică din str. Gheorghe Pripu. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului.lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 


Condiţionaţ de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările —uiterioare, — persoanele - fizice — și juridice- au- obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc. 
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În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
mai 
A FâVa MIHAILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1837394/2877 29 APR. 1010 


Către: domnul Electrica Racord Instai 


e-mail: office(Qelectrica-racordinstal.ro 
Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, e-mail: office(Qaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1837394/09.04.2020 
Şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2877/10.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Pechea, nr. 11 A, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 76 m, având ca punct de manșonare PTAB 3738 din reţeaua de 
distribuţie a energiei electrice, aflat în incinta proprietăţii IE 204475, din str. Pechea; 
Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. 
Pechea, până la intersecția cu drumul de acces aferent imobilului cu nr. 11 A; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 11 A; 

În incinta proprietăţii IE 204475 din str. Pechea, unde se va realiza manșonarea, 
s-a consiatat existenţa unui spaţiu verde care conţine arbori și vegetaţie spontană; 
De asemenea, în apropierea traseului executării lucrării din trotuarul imobilelor cu 
nr. impare, din str. Pechea, mai exact în incinta proprietăţilor cu nr. impare, s-a 
constatat existența unor spaţii verzi care conţin arbori și vegetaţie spontană; 

În dreptul imobilului cu nr. 11 A, din str. Pechea, s-a constatat existenţa unei 
platbande de aliniament, de aproximativ 40 cm lăţime, care conține vegetaţie 
spontană. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului | 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriui Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. | 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
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Nr. 1837192/2800 24 Apa. 1910 
Către: SC DSF Project Reţele SRL, e-mail: bransamente Qdsfretele.ro 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat(Gadp-sector1.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1837192/07.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2800/08.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe intr. 
Berheci, nr. 32, sectorul 1“, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. In urma verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 5,5 m, având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 32, din int. Berheci; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 32; 

b) În trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 32 s-a constatat existenţa unei platbande de 

aliniament, de aproximativ 40 cm lăţime, care conţine arbori, arbuşti și vegetaţie 
spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 






In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanete fizice şi juridice au obiigaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionataă 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837395 / 2878 / 
Către : SC ELECTRCA RACORD INSTAL SRL -— office Gelectrica-racordinstal.ro 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e ADP Sector1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837395/09.04.2020 şi la Direcţia de | 
Mediu cu nr. 2878/10.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa șos. Ghe. lonescu Sisești nr. 119, 











sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 252m; 

b) lucrarea se va executa din PTS 5260 existent în vecinătatea imobilului cu nr. 42-48 din 
șos. Ghe. lonescu Sisești, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Ghe. lonescu Sisesti, 
subtraversează șos. Ghe. lonescu Sisești și continuă prin drumul de acces, până la 
aproximativ 14m față de limita din partea stângă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi_rănirea/ruperea ramurilor _arborilor_prin_ manevrarea _ utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți | 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837786/3030 79 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Popa Lazăr nr.30, sector 2, București) 


contact(daviprodarup.ro 





Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837786/14.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3030/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilui situat pe strada Sfinţii Voievozi nr.15, sector 
1”, conform C.U. nr. , Vă comunicăm următoarele: 







In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta de gaze 
naturale RP PE100SDR11 existentă în carosabilul străzii Sfinţii Voievozi până la imobilul 
situat la nr.15. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

plantați. 













conform 










in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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d) 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837784 / 3031 ! 9 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— contactQaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837784/14.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3031/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuvelei nr. 129, sector 1", 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Nuvelei, perpendicular, 
până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


- AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuiri! avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manuai sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


[i 
i. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1837736/3032 10 APR. 2020 


Către : ERBASU EDIL CONSTRUCT SA 
(Bulevardul Uverturii nr.194-200, sector 6, București 


imola.borsos(Qerbasu.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală — Biroul Lucrări Edilitare 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837736/14.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3032/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul! de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Sergent Nicolae Florescu nr. 68, 
sector 4, București”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală- PS4: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, având ca punct de cuplare 
conducta de gaze naturale RP PE100SDR Dn125mm existentă în carosabilul din str. 
Floreascu Nicolae, branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a proprietăiii situate la 
nr.68 pe str. Nicolae Florescu. 

În dreptul imobiluiui se află un arbore în alveolă și o platbandă de aprox.50cm lățime. 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In_cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
24 APR. 2074 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 








Direcţia de Mediu 
Nr. 1826208/1837946/1643/3042 2919 1ur0 
Către: doamna _..... „SC Apa Nova București, SA, 


e-mail: 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office(Gaspmb.ro 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1826208/18.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1643/19.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1837946/15.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3042/15.04.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Realizare racord de canalizare 
pentru imobilui situat pe Str. Periș, nr. 17 A, sectorul 2, Bucureşti”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de racord se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 8 m, în dreptul imobilului cu nr. 17 A, din str. Periș; 
Racordul va îi pozat ia limita din stânga a imobilului cu nr. 17 A; 
În vecinătatea executării lucrării, mai exact, în carosabilul str. Periș s-a constatat 
existenţa unei platbande de aliniament, de aproximativ 2,5 m lăţime, ce delimitează 
sensurile rulare a autovehiculelor, care conține arbori, arbuști și vegetaţie 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1,5 m între 
bransament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de | 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. | 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
























Răzvan MIHĂILESCU 
ECTIOR EXECUTIV Adi. 





| 


Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1837955/3100 


Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 
Str. Amurgului nr.55, Bl. 1S, Demisol, Oraș Popești Leordeni 


bransamente Qdsfretele.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837955/15.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3100/21.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Executarea lucrărilor de branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în str, 
Ciocâriiei nr.6, sector 2, București”, conform C.U. nr. „Vă 
comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire 
conducta GN PE100 SDR11 Dn 125mm existentă în carosabilul Străzii Ciocârlia. De la 
punciul de cuplare traseu! subiraversează parţial carosabilul şi trotuarul numerelor pare al 
str. Ciocâriiei iar branșamentul va fi pozat la apoximativ 1m față de limita din stânga a 
proprietăţii situate pe str. Ciocâriiei nr.6 
La limita din stânga a proprietăţii se află o parcelă înierbată în care se rec 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime 1.5m între conductă 
și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 


dotare. 
Z|3|| 
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d) 





e) 


g) 


h) 


„Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 



























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Răzyan MIHĂILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1789549/1839165/12497/3426 fi 4. MAT 7070 


Către :! 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789549/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12497/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1839165/27.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3426/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament apă și racord canalizare la imobilul situat 
în str. Străduinţei nr.1A, sector 4, București”, conform G.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 























In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală-Biroul Lucrări Edilitare; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea pentru imobilul situat pe strada Străduinţei nr. 1A se va executa subteran, pe o 

lungime de aprox.17m, după cum urmează: 

Branșamentul de apă va avea un diamentru Dn5Omm și o lungime de 4m și se va racorda 
la conducta publică de apă potabilă De180mmPEHD aflată pe str. Miadinovici Dragoş. 
Racordul de canalizare va avea o lungime de 13m şi va lega în căminul de inspecţie 
existent pe reţeaua publică de canalizare Dn 50cm existentă pe strada Străduinţei 
intersecţie cu Strada Mladiovici Dragoş. 

b) La limita din stănga a magazinului Megalmage se află un arbore în alveoiă iar în 
proximitatea traseului lucrărilor se află vegetaţie(arbori, arbuşti şi vegetaţie spontană 
grădină bloc str. Străduinţei 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de  1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http:/ Ara .pmb.ro 





150 9001 » ISO 14001 001 






d) 


e) 


f) 


9) 


h) 


i) 






In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1793922/1837928/12027/3097 TE MAL 007] 


Câtre : HOIURA ELECTRO CONSTRUCT 
Strada Plt. Petre D. lonescu nr.6, bloc 6B, sc.1, ap.42, sector 1, București 
office(Qhoiura.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793922/19.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12927/20.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1837928/15.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3097/21.04. 2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică Parc Titan, Str. Liviu 
Rebreanu FN”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 











in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.04.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2x60m, noul PT se va racorda în 

sistemul intrare-ieșirepe distribuitorul 10kV între PT1272 și PT1335 aflat în trotuarul străzii 
Liviu Rebreanu(nr. impare) aferent PA1450prin interceptarea și manșonarea distribuitorului 
existent în trotuar în domeniul publică la orga MT a postului PT1272. Lucrările vor fi 
efectuate prin traversarea Str. Liviu Rebreanu prin foraj orizontal dirijat. 

b) in apropierea lucrărilor, în trotuarul numerelor pare precum și în cel al numerelor impare al 
străzii Liviu Rebreanu se află platbande cu arbuști, arbori și gard viu. De asemenea și 
Parcul Titan este delimitat față de trotuarul str. Liviu Rebreanu prin gard viu, aflându-se 
arbori de diferite mărimi în proximitatea viitoarelor lucrări. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
ăzvah[ MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 


SOAP ao. 


P) 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1817543/1839172/986/3425/ MAL Il == 


Către : Domnul ! 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 7 


ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1817543/28.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 986/29.01.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1839172/27.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3425/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a chioșchiului de flori 
situat pe Şos. Morarilor X Bd. Basarabia, sector 2, București”, conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 



























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru” Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, pornind din stâlpul LEA JT existent 
în trotuarul numerelor pare al Șoselei Morarilor, continuând prin trotuar până la noul BMTP 
amplasat la chioșcul de flori ce urmează să fie alimentat cu energie electrică, situat la 
intersecția Şos. Morarilor / Bulevardul Basarabia. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 






In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețele spațiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, li. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


d 


IHAILESCU 


SS Întocmit: 
Exp. Anca Alexapdr, 


30. APR. az 
Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1839155 / 3427 (1819152141081) / 
Către : DI. 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1819152/31.01.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 1081/03.02.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1839155/27.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3427/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă și racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe bd. Metalurgiei nr. 61 C, sector 4", conform C.U. nr. 
vă comunicâăm următoarele: 



















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branșament + 25m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilui bd. Metalurgiei, 
perpendicular, până la aproximativ 6,5 și 8m față de limita din partea stângă a proprietății; 


c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 


















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocaiităţiior, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

)) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Kk) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


«2 2 A 27 7 0 





30 APR, 2044 


Red:P.R./4ex.- 29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Arww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1838614,1838381,1838020 / 3120,3102,3037 (1832772/2235) ! 
104. MAL 2074 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — bransamenteQdsfretele.ro 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832772/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2235/05.03.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1838020/15.04.2020, 1838381/16.04.2020, 18386/4/22.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
3037/15.04.2020, 3102/21.04.2020, 3120/22.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale Și branșamente pe str. Brăţării, 
Drumul Gura Caliţei și pe proprietăți particulare IE 229240 și IE 231 '232, sector 3", conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3. 







2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1299m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Brățarii, continuă prin 
carosabilul str. Brățării, apoi prin carosabilul Dumului Gura Caliţei, până în dreptul 
imobilului cu nr. 72 D din Drumul Gura Caliţei și în incinta proprietăţilor cu IE 229240 și IE 
231232. 

C) se avizează execuţia a 4 branșamente noi; 

lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament (str. Brățării). 












În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 






dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular a! materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
















prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionaiă conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exaciitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





| si 9 MAL. 207 nu 
Nr. 1835685/2647 


Către: doamna, Şef Birou Departament Proiectare, SC Avi Prod Grup SRL 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretariat(Oadp-sector1.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată ia PMB cu nr. 1835685/27.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2647/27.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe str. Sfinţii Voievozi, nr. 15, sectorul 1, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
i In Bază informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP 1; 

î)_ Aviz emis de Ministerul Culturii şi Identității Naţionale cu nr. 
2. In urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 4 m, din str. Sfinţii Voievozi; 
Conectarea la rețeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 15, din str. Sfinţii Voievozi; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 15, din str. Sfinţii Voievozi; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





= 0-4 MAL 2020 
Nr. 1835685/2647 


Către: Șef Birou Departament Proiectare, SC Avi Prod Grup SRL 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretariat(GQadp-sector1.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835685/27.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2647/27.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Execuţie bransament gaze naturale pentru imobilui situat 
pe str. Luduș, nr. 70, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. in urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 5 m, din str. Luduș; 
Cuplarea la rețeaua de distribuţie a gazelor naturale se va realiza în dreptul 
imobilului cu nr. 70; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 70, din str. Luduș; 
În trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Luduș, precum și în trotuarul din dreptul 
proprietăţii cu nr. 70 s-a constatat existența mai multor alveole, de dimensiuni 
diferite (aproximativ 70 cm, 100 cm, 120 cm), care conţin arbori și vegetaţie 
spontană. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 











In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 

între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionaiă 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. | 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1835891/2656 0, val 1 


Către: SC Best Electro Proiect 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretariat(Gadp-sector1.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835891/30.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2656/31.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Sfinţii Voievozi, nr. 15, sectorul 1, București”, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. in urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 10 m, din str. Sfinţii Voievozi; 
Conectarea la rețeaua de apă potabilă se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 15; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 15, din str. Sfinţii Voievozi; 
Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 7 m, din str. Sfinţii Voievozi; 
Conectarea la rețeaua de canalizare se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 15; 
Racordul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 15. 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

9) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1835895/2657 4, VAL, Mal: 


Către: SC Best Electro Proiect 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretariat(Qadp-sectort.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835895/30.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2657/31.03.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Tudor Vianu, nr. 31, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 

4 In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătoriior de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP, sector 1. 
2. In urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 140 m, din domeniul public al str. Tudor Vianu; 
b) Manșonarea se va realiza la PTS 4194, aflat în trotuarul imobilelor cu nr. pare, al 

str. Tudor Vianu, din dreptul imobiluiui cu nr. 6-8; 

Traseul executării lucrării va subtraversa str. Tudor Vianu, va străpunge trotuarul 

imobilelor cu nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 7, apoi va continua până în 

dreptul imobilului cu nr. 31; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 31, din str. Tudor 

Vianu; 

c) În dreptul imobilului cu nr. 31 s-a constatat existenţa unei alveole de aproximativ 70 
cm lățime, care conține un arbore şi vegetație spontană; 
Pe traseul executării lucrării, din trotuarul imobilelor cu nr. impare al str. Tudor 
Vianu, s-a constatat existența unor arbori în trotuar și a unor alveole de aproximativ 
60 cm lăţime care conţin pământ. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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j) 
k) 
) 


şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 


și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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Mu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1837674 1 3028 / d MA! 070 Ri 
Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA — — edil(Gerbasu.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr.7, sector 7 


















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837674/14.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3028/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Oboga, sector 6", conform C.U. 
nr. „vă comunicâm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Oboga intersecţie cu str. 
lerbei, continuă prin carosabilul str. Oboga, apoi prin parcare și spațiu verde, până la 
aproximativ 36m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiul verde din vecinătatea 

traseului lucrării. 













In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare 2 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriui Municipiuiui București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837803/3029 9, ma! 7 


Către : ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA 
Bulevardul Uverturii nr.194- 200, Sector 6, București 


= = FEN a pă it AR eg af 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837803/14.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3029/15.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale şi branșamente pe Strada Aragonitului, sector 6, 
București”, conform C.U. nr. „ vă comunicăm următoarele: 












In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADPDU S6 
d, Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere se va executa subteran, pe o lungime de 29m(20+9), pornind din 
conducta existentă PE100SDR11 Dn125mm aflată în carosabilul străzii Aragonitului, 
punctul de cuplare fiind în dreptul imobilului situat la nr.9. Capătul terminal se va alfa în 
dreptul imobilului situat la nr.5 pe str. Aragonitului iar branșamentul va avea o lungime de 9 
m și va fi pozat la limita din dreapta a proprietăţii situate la nr, 5 pe str. Aragonitului 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 


















conform 










In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
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C) 






alveole, etc.) 
În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2099, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1837931 / 3098 / 


Oi 2 II OT 





Către : SC M&D E o TRIC PROJECT SRL — prin dl. - 


a da 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837931/15.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3098/21.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa 
Drumul Gura Arieșului nr. 71 G (fost Drumul Gura Caliţei nr. 68-76), sector 3", conform C.U. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) CU. nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3; 







A, Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m; 

b) lucrarea se va executa din PT 4777 existent în trotuarul nr. pare a! Drumului Gura 
Arieșului, sutraversează Drumul Gura Arieșului, continuă pe Drumul Gura Arieșului pe 
partea imobilelor cu nr. impare, până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 












În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 


e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 






stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 





art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 






cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1839238/3437 OMA 
Către: SC Emar Trade Construct SRL, e-mai! 


Spre ştiinţă: Spre ştiinţă: ADP 2, e-mail: office(Qadp2.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839238/27.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3437/28.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Fibrei, nr. 32, sectorul 2, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. In urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării, 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 2 X 4 m, 
din domeniul public al str. Fibrei: 
Manșonarea se va realiza la PT 5142, prin cablul intrare-ieșire aflat în trotuarul 
adiacent imobilului cu nr. 32, din str. Fibrei și a imobilului cu nr. 23 A, din str. Turnul 
Eiffel, pe latura din str. Fibrei: 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 32, pe latura din 
dreptul imobilului cu nr. 3, din str. Fibrei. 
In dreptul imobilului cu nr. 32 s-a constatat existența unor arbori decorativi și a unor 
plante decorative; 
De asemenea, în apropierea traseului executării lucrării, din trotuarul aferent 
imobilului cu nr. 32, din str. Fibrei și a imobilului cu nr. 23 A, din str. Turnul Eiffel, pe 
latura din str. Fibrei, s-a constatat existenţa unui arbore si a unui arbust. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















respectiv: 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc. 
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Cc) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adj. 


2) ai 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1838749,1839328 / 3161 34431 Qi, MAL 220 





Către : MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI — prin SC ENERCONSTRUCT SRL -— 
— e: 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838749/22.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3161/23.04.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1839328/28.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3443/28.04. 2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
bd. Mărăști nr. 18-20 — Ministerul Tineretului și Sportului, sector 1", conform CU. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureştii; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m; 

b) lucrarea se va executa din cablurile existente în trotuarul bd. Mărăști, din dreptul imobilului 
cu nr. 79 sir. Av. Petre Crețu, subtraversează bd. Mărăști, continuă prin trotuarul bd. 
Mărăști, apoi prin totuarul str. Alexandru Constantinescu, până la postul de transformare 
existen și cel nou proiectat; 

C) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă și aliniament. 









În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 













AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 66060007 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


office(generalmpm.ro 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838935/24.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3347/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branșşamente pe Drumul Valea Doftanei și pe 
proprietatea cu lE230211, sector 6, București”, conform C.U. nr. 
„vă comunicăm următoarele: 


In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADPDU S6 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.04.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m, având ca punct cuplare în 
conducta de gaze naturale GN RP PE100 SDR11 existentă în carosabilul din Drumul Valea 
Doftanei. Lucrările continuă prin carosabilul proprietății cu !E230211 până în dreptul 
corpului nr.2 al blocului 2 situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 69. 

În aproprierea lucrărilor se află vegetaţie în aliniament și platbandă cu vegetație 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor ! 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 
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mi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1838934/3348  gp, MAL 2070 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


office(Ogeneralmpm.ro 


Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838934/24.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3348/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe strada Sergent Turturică, Intrarea 
Sold. Stere Ioniță, sector 5, București”, conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 

In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 








d) Plan de coordonare reţele edilitare: 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 5; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 92m, pornind din conducta de 
gaze naturale PE100SDR11 DN63mm existentă în carosabilul străzii Sergent Turturică iar 
punctul de cuplare se va afla în dreptul imobilului situat la nr.32. Lucrările subtraversează 
strada sergent Turturică şi continuă pe intrarea Soldat Stere loniță, până la limita din 
dreapta a imobilului situat la nr.3 de pe acestă stradă.: 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ȘI 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răz ESCU 
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Nr. 1838933/3349 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


04. MAL 074 


Către :SC GENERAL MPM IMPEX SRL 


Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 
office(Ogeneralmpm.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838933/24.04.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 3349/27.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Emanoil Porumbaru nr.62A, 
sector 1, București”, conform C.U. nr „, Vă comunicăm 
următoarele: 


pi 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


a) 


b) 


C) 
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lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de distribuţie 
OL-RP-Q4 existentă în carosabilul străzii Emanoii Porumbaru. Branșamentul va fi pozat la 
3,5m față de limita din stânga a proprietății situate la la nr.62A pe str. Emanoil Porumbaru. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 


alveole, etc.) 


In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 











care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
RăzQan MIHĂILESCU 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 





34 APR 2027 


Red:AA./3ex.-29.04.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
nttp://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813710/1839785/448/3518 12. MAL Liu 


Către : KOSAN INVESTMENT CONSTRUCTION SRL 
(Bulevardul Octavian Goga nr.6, Bl. M25, sc.1, et.4, ap.14) 


Spre ştiințţă:PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1813710/16.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 448/17.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1839785/30.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3518/04.05.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
terenul adiacent Șos. Vitan-Bârzești și pe terenul cu IE 230073, sector 4, București”, 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 


























in baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS4-Direcţia de Gospodărire Locală; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 24.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 125m, având ca punct de cuplare 
conducta de gaze naturale RP PE100SDR11 Dn 160mm existentă pe terenul adiacent 
Şos. Vitan Bârzești, în dreptul proprietății situate la nr. 9B,, conducta va fi montată 
subteran prin terenul situat în dreptul imobilului de la nr. 9B, de ia punctul de racordare 

până în dreptul corpului 2, scara 2 unde va avea cap terminal. 
b) În trotuarul numerelor impare al Șoselei Vitan Bârzești și în proximitatea lucrărilor se află 
arbori în alveole. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil doar pentru lucrările ce se desfășoară pe domeniul public al 

Municipiului București. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

































DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





Întocmit: 
Exp. Anca Ale&ndru 


0 8. MAI 2320 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1814891/1840482/788/3626 12. MAI 744 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: Sectorul 4 al Municipiului București, Direcţia Gospodărire Locală, Biroul 
Lucrări Edilitare, e-mail: contact(QOps4.ro 












Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1814891/21.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 788/22.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1840482/06.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3626/07.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament electric pentru 
imobilul situat pe Str. Gramont, nr. 4, sectorul 4, București”, conform Certificatului 
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
Ti In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de DCGL-BLE; 
f) Aviz emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.05.2020, a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 2, m din domeniul public, al str. Gramont; 
Manșonarea se va realiza din CDS aferentă PT 4007, din dreptul imobilului cu nr. 
2A din str. Gramont, până la imobilul cu nr. 4, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 4; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

Cc) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată 
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 














Simona POPA Răzvan MIHĂILESCU 
DIREGA CAR ED AS TIV DIRECTOR EXECUTIV Adj. 
LI | 
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ROMANIE 
întocmit: 


Alexandru NICOLAE 


SH E Expert 
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Red: A.N./5 ex.- 07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1839178/3434 12. MAL îl) 


Către : PROSPER GAZ SRL 
(Bulevardul Basarabia nr.69, bl.A16A, sc.1, et.1, ap.6, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice-Serviciul Utilităţi Publice și Implementare Sistem 
Informaţiona! Grafic- Primăria Sectorului 3 
(Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839178/27.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3434/28.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conducta de gaze naturale și branşamente pe drumul Gura Călmățui nr.56-60, 
sector 3, București”, conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
























In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Drirecţia Servicii Publice Sector ; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 237m(189m domeniul public), pornind 
din conducta de distribuție gaze naturale PE Dn125mm RP existentă în carosabilul din 
Drumul Gura Călmățui. Punctul de legătura se va manşona în dreptul proprietăţii cu nr. 
cadastral 1E210889 iar lucrările continuă până în dreptul imobilului cu nr.56-60 situat pe 
Drumul Gura Călmățui unde va avea capăt terminal intermediar. Conducta RP PE 
100SDR11 Dn9O0mm continuă pe drumul de acces din incinta imobilului până la casa 7 
unde va avea capăt terminal final 

b) e traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
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e) 


î) 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://arw.pmb.ro 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 






proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


















Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV, 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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caii 


Întocmit, 
Exp. Anca Alexandru 
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Red:A.A./3ex.-07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1839319/3473 12. MA 24) 
Către: domnul 


Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii Publice 
e-mail: servicii.publice Oprimarie3.ro 






Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839319/28.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3473/29.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Gura Putnei, nr. 86-90, sectorul 3", conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Plan de coordonare reţele edilitare; 
Avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 3, Directia Servicii Publice. 
2, In urma verificării pe teren din data de 30.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 620 m, din Drumul Gura Crivăţului; 
Manșonarea se va realiza la PTAB 5192, din dreptul imobilului cu nr. 33-35, aflat în 
Drumul Gura Crivăţului; 
Traseul executării lucrării va subtraversa calea de acces aferentă imobilului cu nr. 
33-39, din Drumul Gura Crivăţului, apoi va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. 
impare, din Drumul Gura Crivăţului, până la intersecția cu Drumul Gura Putnei, 
unde va străpunge trotuarul imobilelor cu nr. pare, din Drumul Gura Putnei, până în 
dreptul imobilului cu nr. 86-90; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 86-90, din Drumul Gura Putnei; 
b) In trotuarul imobilelor cu nr. impare, din Drumul Gura Crivăţului, s-a constatat 
existența unor platbande de aliniament, de aproximativ 1 m lățime, care conţin 
arbori, arbuști și vegetație spontană; 
De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. pare, din Drumul Gura Putnei, s-a 
consiaiat existența unei platbande de aliniament, de aproximativ 1 m lăţime, care 
conține vegetație spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















































AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de înce! 
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b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
bransament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. | 

|) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adj. 





Întocmit: 
DMA), DEU Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839321/3474 12. MAL. 7340 
Către: domnul 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office(GQaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839321/28.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3474/29.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Valea Cascadelor, nr. 11 D, sectorul 6, București", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
in baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e) _ Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 30.04.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 68 m, din str. Valea Cascadelor; 
Manșonarea se va realiza la PA 962, aflat în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din 
sir. Valea Cascadelor, în dreptul proprietății IE 207363; 
Traseul executării lucrării va subtraversa carosabilul străzii care face legătura între 
str. Valea Cascadelor şi str. Oboga, din dreptul imobilului cu nr. 12-16, al str. Valea 
Cascadelor, apoi va străpunge din nou trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. 
Valea Cascadelor, până în dreptul imobilului cu nr. 11 D; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 11 D; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
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infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 


























Simona POPA Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV Adj. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1839447/3478 12. MAL il] 
Către: domnul 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office Qaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839447/28.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3478/29.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Cpt. Alexandru Șerbănescu, nr. 75-83, sectorul 1", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe: 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Pian de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administrația Străzilor. 

2, In urma verificării pe teren din data de 30.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 70 m, din str. Cpt. Alexandru Șerbănescu: 

Manșonarea se va realiza în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt. 
Alexandru Șerbănescu, prin sistem intrare-ieșire pe cablul de distribuţie a energiei 
electrice, între stația 110/20 kV Băneasa și 13212, aflat în dreptul proprietăţii IE 
271998; 

Traseul executării lucrării va subtraversa calea de acces aferentă IE 271998, apoi 
va străpunge din nou trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt. Alexandru 
Șerbănescu, până în dreptul imobilului cu nr. 75-83; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 75-83; 

b) În dreptul proprietăţii |E 271998 s-a constatat existența unei platbande de 
aliniament, de aproximativ 2 m lățime, care conţine arbori, arbuști şi vegetaţie 
(gazon); 

De asemenea, în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din str. Cpt. Alexandru 
Serbănescu, s-a constatat existența mai multor alveole, de aproximativ 50 cm 
lăţime, care conţin fiecare câte un arbore si vegetatie spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
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proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafetele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Simona POPA Răzvan MIHĂILESCU 
mi: TOR EXECUTIV Adj. 


( 


Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839692/3488 12. MAL. 7140 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA-pentru SC ACG CONSTRUCTION&PROJECTS SRL 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, București) 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuta nr. 1, sector 1 
e ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839692/29.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3488/30.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu |E222258 situat pe strada I.L. Caragiale nr.9, 
București, sector 2", conform C.U. nr. „ vă comunicăm 
următoarele: 











in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 220m, pornind din reţeaua 
aferentă PT3617 existent în trotuarul străzii Batiştei, în dreptul imobiluiui cu nr.25, trasul va 
continua prin trotuarul numerelor impare al străzii Batiștei și pe trotuarul numerelor impare 
al străzii I.L. Caragiale până la o noua cutie BMPT amplasată la imobilul situat la nr. 9 pe 
str. I.L. Caragiale. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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C) 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
aiveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

















Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839694/3489 Î 2, MAL 2020 


Către: domnul 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretaria(Qadp-sector1.ro 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839694/29.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3489/30.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branșament electric pentru imobilul situat pe intr. 
Gheorghe Vâlceanu, nr. 2, sectorul 1, Bucureşti”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
) Aviz de traseu emis de ADP 1; 
Aviz emis de Ministerul Culturii cu nr. 
2. in urma verificării pe teren din data de 05.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 12 m, din intrarea Gheorghe Vâlceanu; 
Manșonarea se va realiza în trotuarul imobilelor cu nr. impare, din intr. Gheorghe 
Vâlceanu, la LEA JT existentă la limita de proprietate a imobilelor cu nr. 3 și 5; 
Traseul executării lucrării va subtraversa int. Gheorghe Vâlceanu, în dreptul 
imobilului cu nr. 2; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 2; 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbușşti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”; 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 









Simona POPA Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adj. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1787495/1839802/12223/3499 O 14 MAI. 140 


Către : IMPACT DEVELOPER & CONSTRUCT SA 
(Șoseaua București Ploiești nr. 172-176, Clădirea A, et.1, Sector 1, București) 


Spre ştiinţă:-Compania Naţionala de Administrare a infrastructurii Rutiere SA 
B-dui luliu Maniu nr.401A, sector 6, București 


-Administraţia străzilor 
Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787495/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12223/30.10.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1839802/30.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3499/30.04.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament apă potabilă executat din conducta 
existentă la intersecţia dintre Șoseaua de Centură cu str. Avram lancu din localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, iucrări care se execută pe teritoriul Sectorul 1”, conform C.U. 
nr. „Vă comunicăm următoarele: 








In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Acord prealabil de amplasare la drum CNAIR ; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.02.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, branșamentul se va lega la conducta de apă potabilă 
existentă DN400mm, căminu în care se va realiza legătura la conducta DN400mm este 
amplasat în Municipiul București, la intersecția dintre Șoseaua de Centură cu str.Avram 
lancu din orașul Otopeni. Conducta va subtraversa prin foraj orizontal Șoseaua de Centură 
pe o lungime de aprox. 70 iar căminul de branşament proiectat va fi situat la aprox. 2m 
față de limita de proprietate a complexului rezidenţial Greenfield. 

b) Pe terenul situat între Șoseaua de Centură a Municipiului București și complexul rezidenţial 

Greenfield se află arbuști și, un arbore în vecinătate şi vegetaţie sponană. 


























In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 
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a) 


b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 


C) 


d) 


e) 


î) 


9) 


h) 


— 











In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 







conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția iucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


































DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





Întocmit, 
Exp. Anca Alexanaru 


08 MAL 20 


Red:AA./3ex.-07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839789/3519 12 MAL 20 


Către : domnul . 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839789/30.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3519/04.05.2020, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Plutașilor nr.85, sector 1, Bucureşti”, 
conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 







a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

avizul Ministerului Culturii nr. 
7 Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, având ca punct de pornire stâlpul 
LEA situat în dreptul imobilului situat la nr.85. BMPT va fi montat în incinta imobilului situat 
la nr.85 pe str. Plutașilor. 

b) În dreptul imobilului situat la nr.85 se află o platbandă de aprox. 50cm lăţime în care se află 

un arbore specia Prunus precum si vegetaţie spontană 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona, 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvafi MIHĂILESCU 


Întocmit, 
Exp. Anca Alg&Andru 


6 8. MAL 290 


Red:AA./3ex.-07.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839731/3520 12. MAL 44) 


Către: doamna 
În atenţia: doamnei 


Spre ştiinţă: Sectorul 4 al Municipiului București, Direcţia Gospodărire Locală, Biroul 


Lucrări Edilitare, e-mail: contact ps4.ro 






Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1839731/30.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3520/04.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branșament de apă potabilă şi racord de canalizare a 
imobilului situat pe str. Grădiştea, nr. 4, sectorul 4", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe: 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de DGL-BLE. 
2. in urma verificării pe teren din data de 05.05.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 8 m, din calea de acces a blocului nr. 2, situat în aleea 
Huedin nr. 7, aflată între imobilul nr. 4, din str. Grădiștea, și PT 3229; 

Conectarea la rețeaua de apă potabilă se va realiza în carosabilul din dreptul 
imobilului cu nr. 4, al str. Grădiștea, pe latura dinspre PT 3229; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 4, din str. 
Grădiștea, pe latura dinspre PT 3229; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 5 m, din calea de acces a blocului nr. 2, situat în aleea Huedin nr. 7, 
aflată între imobilul nr. 4, din str. Grădiștea, și PT 3229; 

Racordarea la rețeaua de canalizare se va realiza în carosabilul din dreptul 
imobilului cu nr. 4, al str. Grădiștea, pe latura dinspre PT 3229; 

Racordul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 4, din str. Grădiștea, pe 
latura dinspre PT 3229; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 4, din str. Grădistea, mai exact, în trotuarul aferent scării 

de acces a proprietății, s-a constatat existenţa a doi arbori şi vegetație spontană; 
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In apropierea traseului executării lucrării de branșament pentru apă potabilă s-a 
constatat existenţa a două alveole, care conțin arbori, arbuști și vegetație spontană; 
De asemenea, în apropierea alveolelor menţionate anterior s-a constatat existența 
unui spaţiu verde (parc) delimitat de o bordură din piatră, care conţine arbori, 
arbuști și vegetaţie (gazon); 

În apropierea traseului executării lucrării de racordare la rețeaua de canalizare s-a 
constatat existenţa unui spațiu verde, delimitat de panouri din sârmă, care conține 
arbori, arbuşti şi vegetație spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

f) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


[ 
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m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
aviz. 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 


Simona POPA 
DIRECTOR 





Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adj. 


întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


__ Expert 
Sie 


0 8. MAI 2.0 
Red: A.N./5 ex.- 05.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
pe data de 


htip:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839202 / 3435 / | g MAL 400 
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL -— office Ogeneralmpm.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839202/27.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3435/28.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere rețea de distribuţie gazelor naturale şi branșamente pe aleea din spatele 
blocului L1 nr. 10 A pe str. llie Oprea pentru nr. 24 B din str. Tudor Gociu, sector 4”, 
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de 
03.04.2021, vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: | 
C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 03.04.2021 
și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de DGL sector 4. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 34m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în crosabilului aleii din spatele blocului L1 nr. 
10 A pe str. llie Oprea, continuă prin alee până în dreptul căminului şi îl branșează la 
aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a căminului; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spațiu verde. 
In urma analizei documentatiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi Supopgțea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





AQ MAL îl 


Nr. 1839209 / 3436 / 


Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL -— a i 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 
e ADP Sector1 - B-aul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839209/27.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3436/28.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare reţea de didtribuție gaze naturale MP și RP pe str.: Bratocea, Buzdugani 
Nicolae, Copiluiui, Dimă Dumitru, Enescu Athanasie, calea Griviței, Herman Oberth, 
Leagănului, Măgura Slătioarei, Pușcașului, Siret, Someșului, Sultașului, Țintașului, 
Trotușului, Volga, sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor,; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


Urmare verificării pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7149m; 

b) lucrarea se va executa in carosabilul și trotuarul str.: Bratocea, Constantin Buzdugan, 
Copilului, Dimă Dumitru, Enescu Athanasie, calea Griviței, Herman Oberth, Leagănului, 
Măgura Slătioarei, Pușcașului, Siret, Someșului, Sultașului, Țintașului, Trotușului, Volga; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în alianiament/spaţiu verde bloc 

şi părculeț din vecinătatea traseului lucrării. 















In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Având în 
vedere că noua conductă este din polietilenă se poate modela uşor astfel încât să se 
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d) 


e) 


f) 


9) 





respecte prevederile SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





70. MAL za 
Nr. 1839446 / 3477 |! | 


Către : SC ELECTROTEST SRL -— prin di. 
Str. Turda nr. 127, bl. 2, ap. 37, sector 1 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839446/24.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3477/29.04.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drajna nr. 3 A, sector 6”, conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 
aviz emis de ADPDU sector 6. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 100m; 
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Drajna, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Drajna, până la noul PT situat în dreapta proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenţi în vecinătatea noului PT. 


n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m-—1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul !ucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor)_se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. | 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839835 / 3517 / 70 MAL 2024 
Către : SC ROMALTER MFC SRL - Calea 13 Septembrie nr. 166 B, sector 5 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1839835/30.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3517/04.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente (în viitor MP) pe str. 
Atleţilor și str. Valea Jiului nr. 3-5, sector 2", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 98m; 

b) lucrarea se va executa din conduct existentă în carosabilul str., Atleţilor, apoi prin 
carosabilu! str. Atleţilor, prin carosabilui str. Valea Jiului, până la aproximativ 0,5m față de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
lantaţi, există vec etaţie spontană. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Conditionat de respectarea urmățoarelor condiţii: 

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1840689 / 3620 (1833385/2314) / ? Vi MAI FA 


Către * SC APA NOVA SA — prin d-na! 
Sir. . o “2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1833385/06.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2314/09.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1840689/06.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3620/06.05.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare pentru imobilul situat pe bd. Bucureştii Noi nr. 166 C, sector 1', conform C.U. 
nr. ), vă comunicăm următoarele: 






























In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. 2 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 





2; Urmare verificării pe teren din data de 16.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m branşament + 13m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Episcopul Vulcan, până 
la aproximaitv 3m și 85m faţă de limita din partea dreaptă a proprietății; 


c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament. 





In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1840558 / 3628(1831418/2072) / 79 MA | 1070 
- Mut 

Către : DI... F 

Str. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


























Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1831418/02.03.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2072/03.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1840558/06.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3628/07.05.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă și 
racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Avionului nr. 34, sector 1”, 
conform C.U. nr. „ vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucuresşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m branșament + 10m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Avionului, până 
la aproximativ 1m și 4m față de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și 
arbori/arbuști plantați. 


C 


n ui 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și' exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 
LUI &. Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





MAL. ÎN0 
Nr. 1841230/3698 A) - 


Către : ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA- pentru SC ENGIE ROMÂNIA SA 
(Bulevardul Uverturii nr.194-200, sector 6, Bucureşti) 


| P ——._ 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 
















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841230/08.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3698/11.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere de gaze naturale și branșamente pe strada Fortunei și aleea de acces fără 
denumire , Sector 6, București”, conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr.. Și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Plan de coordonare reţele edilitare; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADPDU S6 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 38m(35+3), pornind din conducta de 

gaze naturale PE100SDR11DN125mm existentă în carosabilul străzii Fortuna, traseul 

continuă pe aleea de acces (macadam) până în dreptul imobilului situat ia nr.9A unde va fi 

şi CT. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

lantaţi. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
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d) 


e) 





În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 






alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 














Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzva MIHAILESCU 


Vi 


Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841305/3699 19 MAL. 220 


Către : EMGAZ CONSTRUCT SRL 
(Strada Armeniș nr.2, Sector 3, București) 


office(Gemgaz.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.7, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.1841305/08.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3699/11.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de apă pentru imobilul situat pe șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.57A, 
sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr „Vă comunicăm 
următoarele: 


























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 23049/04.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucureşti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pornire conducta 
de apă potabilă De180mm PEHD existentă pe șoseaua Gheorghe lonescu Siseșiti iar 
căminul de branșament se va amplasa la intrarea pe drumul de servitute. 

b) În trotuarul numerelor pare al șos. Gh. ionescu Sisești există arbori în alveole. De 
asemenea în proximitatea lucrărilor, pe trotuarul din dreptul drumului de servitute se află 2 

arbori tineri în alveolă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

|) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I)_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841408/3720 14 MAL 2020 


Către : ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA- pentru SC ENGIE ROMÂNIA SA 
(Bulevardul Uverturii nr. 194-200, sector 6, București) 


Spre ştiinţă:PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841408/11.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3720/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale și branşamente pe intrarea Cobadin nr.9, sector 5, 
Bucureşti”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Acord emis de către Primăria Sectorului 5/ ADP S5; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m (24+2m Br.), pornind o extindere din 
conducta RP PE 100SDR11Dn90mm existetnă în carosabilul de pe Intrarea Cobadin, de la 
punctul de racordare situat în apropierea imobilului situat la nr.5 până în dreptul imobilului 
situat la nr,9 unde va avea cap terminal. Branșamentul proiectat va avea o lungime de 2m. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reg 






lementarea 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București“. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f)_ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

















Întocmit: 
Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1813335/1840573453/3598 27 MAI 14) 
Către: 


În atenţia: 


Spre ştiinţă: ADP sector 2, e-mail: office Oadp2-bucuresti.ro 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1813335/16.01.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 453/17.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 
1840573/06.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3598/06.05.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul 
situat pe str. Pâncota, nr. 7, bl. 13, sc. 2, sectorul 2”, conform Certificatului de urbanism nr., 
vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de aproximativ 19 m, 
având ca punct de branșare reteaua de distribuţie a apei potabile, aflată în dreptul 
imobilului cu nr. 13, sc. 2, din str. Magnoliei; 

Branșamentul! va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 2; 
b) În dreptul imobilului cu nr. 13, sc. 2, s-a constatat existenţa unei grădini, de aproximativ 3 
m lățime, care conţine arbori, arbuști şi vegetatie 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m între 
branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

f) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

h) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 


cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
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întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Șef SAA 


M= 
22, MAL 2020 


Red: A.N./5 ex.- 18.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://Awww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1835428/1843059/2618/3982 2 7 MAL 2020 
Către: 


Spre ştiinţă: Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi, sectorul 4, e-mail: contact(Ops4.ro 



























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835428/25.03.2020 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2618/27.03.2020, completată cu documentația înregistrată la 

PMB cu nr. 1843059/15.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3982/18. 05.2020, prin care 

solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă potabilă și 

racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Acţiunii, nr. 99, sectorul 4", 

conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

in baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de de DGL - SMC — SSV, sector 4; 

f) Aviz emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 

2. In urma verificării pe teren din data de 29.04.2020, a traseului lucrării, conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 9 m, din str. Acţiunii; 

Conectarea la reţeaua de distribuţie a apei potabile se va realiza în dreptul 

imobilului cu nr. 99, din str. Acţiunii; 

Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 99; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime 

de aproximativ 7 m, din str. Acţiunii; 

Conectarea la reţeaua de canalizare se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 99; 

Racordul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 99; 

În dreptul imobilului cu nr. 99, din str. Acţiunii, s-a constatat existența mai multor 

alveole de aproximativ 60 cm lățime, care conţin arbori şi vegetaţie spontană. 

in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 


i completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligația să nu diminueze 
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suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșamente și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veji avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

h) Nerespectarea celor menţionate î in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

]) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răgiati/ NNĂILESCU 


D/REGTOR EA CUTIV Adj. 
E: DIE ALȚIA î 
DE MEDIU 
al 


Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


L Sef SAA 
22 MAL 2031 To 


Red: A.N./5 ex.- 19.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://rww.pmb.rofinstitutii/ primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1835686/1843257/2648/3979 i 
2 7. MAL 2020 


Către: 
e-mail: 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office(Qaspmb.ro 












Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835686/27.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2648/27.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1843257/15.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3979/18.05.2020, prin care 
solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament gaze 
naturale pentru imobilul situat pe str. Petru Rareș, nr. 15, sectorul 1, București”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşii; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 24.04.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 

lungime de aproximativ 12 m, din str. Petru Rareș, 

Punctul de cuplare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale va fi în dreptul 

imobilului nr. 15, din str. Petru Rareș; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 15; 

b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 

arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 








































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Șef SAA 


A 


22. MAI. 2020 


Red: A.N./5 ex.- 18.05.2020- prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la 
data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841058/3700 
? 7 MAI 2020 


Către : SC PACEGO CONSTRUCT SRL 
(Str. Pătlaginei nr. 18, sector 3, Bucureşti) 


contact(Opacego.ro 


Spre PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 






















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841058/08.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3700/11.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conducta de gaze naturale si bransamente pe strada Orgu Tănase și pe 
proprietatea cu IE 220820, sector 4, București”, conform C.U. nr. din 
„vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 

c) Plan de coordonare reţele edilitare 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4; 

avizul Primăria Sector 4 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2005 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 162m, pornind din conducta de 
gaze naturale GN RP PE 100SDR11 existentă în carosabilul Străzii Orgu Tănase. Punctul 
de cuplare se va executa în apropierea imobilului situat la nr. 7 pe str. Orgu Tănase iar 
traseul de extindere conductă va continua până în dreptul imobilului situat la nr. 15, unde 
va fi CT1. Lucrarea de branșament și CT2 se vor executa pe drum proprietate privată. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşțti 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 








Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://www .pmb.ro 





a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 















DIREI (GTOR EXE CUTIV ADJUNCT, 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


SIR 


Întocmit, 
Anca Alexan 





22, MAL 2040 


Red:AA/3ex.-21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww,pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841328/3723 2 7 MAI 2070 


Către : SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA 
(Bulevardul Uverturii nr. 194-200, sector 6, București) 


edil(Qerbasu.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 


PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841328/11.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3723/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branșamente pe str. Anghel Alexandru(subtraversare) 
şi pe Intrarea Ojogului 6A, Sector 5, Bucureşti”, conform C.U. nr. 

„vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

avizul emis de ADP sector 5; 

2, Urmare verificării pe teren din data de 19.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 63m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale RP PE100SDR11 existentă în carosabilul străzii Anghel 
Alexandru. Noua conductă va fi montată subteran (subtraversare) prin carosabilul str. 
Anghel Alexandru și continuă prin carosabilul străzii Intrarea Ojogului până în dreptul 
imobilului situat la nr.6A pe str. Intrarea Ojogului unde va avea CT, lungimea totală a 
conductei propuse va fi de 58m. Branşamentul cu lungimea de 5m va fi montat ia limita din 
dreapta a proprietăţii. 

b) În trotuarul numerelor pare a! Intrării Ojogului se află platbande întrerupte cu vegetaţie 
spontană, arbori şi arbuști. În apropierea lucrărilor de branșament, în dreptul imobilului 

situat la nr. GA se află platbandă cu arbori, flori ornamentale și vegetație spontană. 
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AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

—+n paza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


"Ptbdătul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








HĂILESCU 
ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
NE: i Alexandru NICOLAE 
| — 
Întocmit, 
22, MAL 2020 Anca Alexandru ; / 


Red:AA/3ex.-21.05,2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


http:/Awww.pmb.rofinstitutii/prim aria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuitare.php „pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841324/3724 27 MAL 240 
Către: SC Erbaşu Edil Construct SA, e-mail: edil(Qerbasu.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office(Qaspmb.ro 













Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1841324/11.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3724/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pentru 
imobilul situat pe int. Movilelor, nr. 8, sectorul 6”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureştii; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de Administrația Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a rețelei de gaze naturale se va executa subteran, pe o 
lungime de aproximativ 84 m; 
Conectarea la rețea se va realiza în carosabilul str. Mărgelelor, la intersecția cu int. 
Movilelor; 
Traseul executării lucrării va continua pe latura din dreapta a drumului neasfaltat al 
int. Movilelor, până în dreptul imobiluiui cu nr. 8; 
Lucrarea de branşare se va realiza din extinderea rețelei de distribuţie a gazelor 
naturale executată, cu o lungime de aproximativ 2 m, din int. Movilelor; 
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 8, din int. Movilelor; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 8, din int. Movilelor, 
Pe traseul executării lucrării, din int. Movilelor, s-a constatat existența unor arbori și 
vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc. 
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C) 


d) 


În timpul executării lucrării aveți obligația respectării distanței minime de 1,5 m 
între conductă/branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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Red: A.N./5 ex.- 22.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1842135/3767 27 MAI 2030 


Către: doamna 


În atenţia: doamnei 


Spre ştiinţă: ADP 1, e-mail: secretariat Oadp-sectori.ro 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1842135/12.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3767/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branșament apă pentru imobilul situat pe str. 
Promoroacă, nr. 6, sectorul 1, Bucureşti”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
E Î In baza informaţiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP 1. 
2. In urma verificării pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m, din str. Bilciurești; 
Conectarea la rețeaua de apă potabilă se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 6, 
din str. Promoroacă, pe latura din str. Bilciurești; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 6, din str. 
Promoroacă, pe latura din str. Bilciurești; 
b) Pe traseui lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 































AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București ; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
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conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 













Întocmit: , 
Alexandru NICOLAE 


Șef SAA 
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22. MAL 2020 


Red: A.N./5 ex.- 21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la 
data de ...........ucmcc.. - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841897/37 70 2 ? MAL 2350 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL 
(Str. Ghioceilor nr.20, Jud. Ilfov, comuna Dragomirești, sat Zurbaua) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841897/12.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3770/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilui situat pe str. Daniel 
Danielopolu nr. 38-40, sector 1, București”, conform C.U. nr. din 
„vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament de apă potabilă se va executa subteran, pe o lungime de Gm și se 
va racorda la conducta publică de apă potabilă aflată în carosabilul străzii Daniei! 
Danielopolu. Racordul de canalizare va avea o lungime de 15m și se va manșona în 
rețeaua de canalizare existentă în trotuarul str. Daniel Danielopolu. Branșamentul de apă 
potabilă precum și racordul de canalizare se vor executa la limita din drepta a proprietății, 
spre imobilele numerelor crescătoare. 

b) Pe trotuarul numerelor pare se află plantbande de aprox. 50 cm lăţime în care se regăsesc 
arbori. De asemenea, pe trotuarul opus, unde se află rețeaua de canalizare existentă, s-a 
constatat existența unei platbande neîntrerupte în care sunt plantați arbori specia platan. 
Precizăm faptul că în proximitatea lucrărilor se află și spaţiul verde amenajat(arbori, gazon, 
arbuşti) situat între Str. Nicolae G. Caramfil și str. Daniel Danielopolu 


























În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 


î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 


9) Conform prevederilor arț. 5, îit. h, din Legea _ nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea_spaţțiilor verzi din intravilanul localităților. republicată cu modificările si 
completările ulterioare, persoanele_fizice_si juridice _au obligația să _nu_diminueze 


suprafețele spațiilor verzi. Aştfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841094/3789 274! 1440 


Către: doamna 
e-mail: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat(adp-sector1.ro 



























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1841094/08.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3789/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Neajlovului, nr. 100, sectorul 1”, conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 
Memoriu tehnic; 









d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP Sector 1; 

î) Aviz emis de Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale cu nr. 
2: In urma verificării pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 5 m, având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, aflată în dreptul imobilului cu nr. 100, din str. Neajlovului; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 100; 

În apropierea traseului executării lucrării, în dreptul imobilului cu nr. 100, mai exact, 
în trotuarul imobilelor cu nr. impare din str. Neajlovului, s-a constatat existenţa unei 
platbande de aliniament, de aproximativ 120 cm lăţime, care conţin arbori și 
vegetaţie (gazon). 

De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. 100 și 102 din str. 
Neajlovului s-a constatat existenţa unei platbande de aliniament, de aproximativ 60 
cm lățime, care conţine cinci arbori ornamentali si vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) În timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

e) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

î) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

9) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
consiată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eveniualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1843550/3800 27 MAL 2050 


Către : SERVICIUL DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE 
(Bulevardul Geniului nr.42B, sector 6, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 


Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 



































Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1843550/18.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3800/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea publică de apă potabilă și execuție branșament de apă potabilă pentru 
corpul C1 al imobilului situat la adresa Bd. Timişoara nr. 2-4, sector 6, Bucureşti”, conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr și pianuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

aviz de traseu ADPDU S6 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă se va executa subteran, pe o lungime de 112m, având ca 
punct de pornire conducta de apă potabilă Dn 250mm OL aflată în carosabilul aleii din 
spatele blocurilor B5 și G4, blocuri aflate vis-a-vis de imobilul situat pe Bd. Timișoara nr.2- 
4. Lucările vor subtraversa bulevardul Timișoara pe o lungime de 30m. 

Branșamentul de apă va avea o lungime de 11m și se va racorda la conducta publică de 
apă potabilă nou proiectată. 

b) Pe aleea din spatele blocurilor B5 şi G4, în grădinile blocurilor menţionate se află vegetaţie, 
arbori, arbuști, gazonțiarbă) și vegetaţie spontană. De asemenea, în trotuarul situat în fața 
imobilului de la nr. 2-4 pe bd. Timișoara, se aftă arbori în alveolă și zone verzi amenajate 
ce conțin arbori si arbuşti . 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obliaația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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in timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conducă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafetele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




































ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Au 
m 
Întocmit, 


Anca Alexandri / 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1815443/1844202/803/4055 27. MAL 2030 


Către: domnul 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi, e-mail: contact Ops4.ro 















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1815443/21.01.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 803/22.01.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1844202/19.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4055/20.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie 
electrică pentru imobilul situat pe Drumul Binelui, nr. 230, sectorul 4, Bucureşti”, 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, 
e) Aviz de traseu emis de PS4. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constai următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabilul neasfaltat din 
Drumului Binelui, pe o lungime de aproximativ 70 m; 
Manşonarea se va realiza la CS 244, în dreptul imobilului cu nr. 246 din Drumul 
Binelui, apoi va continua prin carosabilul din deptul imobilelor cu nr. pare, până la 
nr. 250, din Drumul Binelui, ca punct final; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 250, din Drumul 
Binelui; 
Pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentației 
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depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 







a 
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In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ; 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB rr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili peniru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 












Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Șef SAA 


-_ 


22, MAI. 2020 


Red: A.N./5 ex.- 21.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
hitp://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
la data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1836298/1844231/2709/4056 02 IUN. Dl 
Către: domnului 


Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, e-mail: office Qaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836298/01.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2709/02.04.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1844231/19.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4056/20. 05, 2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Deviere rețele electrice și 
reamplasare PT în vederea eliberării amplasamentului din str. Sergent Nuţu lon, nr. 
44, sectorul 5", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e). Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 

aproximativ 75 m, având ca punct de manșonare PT 379 din rețeaua de distribuţie 
a energiei electrice, aflat în trotuarul imobilelor pare, din dreptul imobilului cu nr. 69, 
al str. Sergent Nuţu ion; 

Traseul executării lucrării va continua prin trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str. 
Sergent Nuţu lon, până în dreptul imobilului cu nr. 44, unde va fi reamplasat PT 
379; 

Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 44; 

b) Pe traseul executării lucrării, în trotuarul imobilelor cu nr. pare, din str. Sergent Nuţu 
lon, s-a constatat existența unei platbande de aliniament, de aproximativ 2 m 
lăţime, care conţine arbori, arbuști și vegetație spontană; 

De asemenea, în vecinătatea traseului executării lucrării, din str. Sergent Nuţu lon, 
mai exact, la limita din dreapta a proprietății imobilului cu nr. 44, s-a constatat 
existenţa unei platbande de aliniament de aproximativ 4 m lăţime, care conţine 
arbori si arbusti. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 
a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 


aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 
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d) 


î) 


9) 


h) 


j) 
k) 
) 


administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veți avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 


calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 


Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Șef SAA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1836496/1845235/2712/4277 02. 1UN n 


Către: SC Melprest SRL, e-mail: office(Omelprest.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană, sector 6, Intr. Av. Li. 
Caranda Ghe, nr. 9, sect. 6 















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1836496/01.04.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2712/02.04.2020, completată cu documentația înregistrată la 
PMB cu nr. 1845235/22.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4277/25. 05. 2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze 
naturale şi branşamente pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Ranetti, nr. 5-7, 
sectorul 6, București”, conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Plan coordonare reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de ADP şi DU sector 6. 
2. În urma verificării pe teren din data de 21.04.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în 
carosabil, pe o lungime de aproximativ 69 m, din str. Gheorghe Ranetti; 
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 25, din str. Gheorghe Ranetti; 
Din extinderea conductei de gaze naturale se va executa un branșament de 
aproximativ 12 m; 
Branșamentul va fi pozat î în dreptul imobilului cu nr. 5-7, din str. Gheorghe Ranetii; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a 


DE a 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 













Răzvan MIHĂILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1841321/3721  02IUN. îi 
Către: SC Erbașu Edil Construct SA, e-mail: edil Gerbasu.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: oițice O aspmb.ro 













Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1841321/11.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3721/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branşamente pentru 
imobilul situat pe Drumul! Nefliului, nr. 37 K, sectorul 5, București", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

Ciasarea Notiţicării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. În urma verificării pe teren din data de 21.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a reţelei de distribuție a gazelor naturale se va executa 
subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 32 m, din Drumul Nefliului; 
Conectarea se va realiza la intersecţia Drumului Nefliului cu sos. București- 
Măgurele, apoi traseul executării lucrării va continua prin carosabilul Drumului 
Nefliului, până în dreptul imobilului cu nr. 37 K; 

Lucrarea de branșare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, în dreptul 
imobilului cu nr. 37 K, din Drumul Nefliului; 
Conectarea se va realiza la conducta existentă în urma extinderii rețelei de gaze 
naturale, din dreptul imobilului cu nr. 37 K; 
Branșamentul va fi pozat Ia limita din stânga a imobilului cu nr. 37 K, din Drumul 
Nefiliului; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
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celor specificate în Anexa nr. 3 lia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 

intrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 
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sa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
"] Direcţia de Mediu 





Nr. 1841320/3722 02 IUN. 24 
Către: SC Erbașu Edil Construct SA, e-mail: edil 2 erbasu.ro 


Spre ştiinţă: ADP 5, e-mail: adp 2 sector5.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1841320/11.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3722/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pentru 
imobilul situat pe str. Dealul Cotmeana, nr. 47 B, sectorul 5, Bucureşti", conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
in baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. Și planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Aviz de traseu emis de ADP 5. 
2. in urma verificării pe teren din data de 21.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere a reţelei de distribuție a gazelor naturale se va executa 
subteran, în carosabilul str. Dealul Cotmeana, pe o lungime de aproximativ 26 m; 
Conectarea se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 49 A, din str. Dealul Cotmeana, 
apoi traseul executării lucrării va continua până în dreptul imobilului cu nr. 47 B, ca 
punct final; 

Lucrarea de branșament se executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 5 m, în dreptul imobilului cu nr. 47 B, din str. Dealul Cotmeana; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 47 B; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 






In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București": 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 


Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adj. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1843439/4010 ij: 7 gi IERI aa cai ae iai 


Către : d 
(strada , București) 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1843439/18.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4010/19.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în Strada Costin Neniţescu nr.3, 
sector 6, Bucureşti”, conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

avizele/acordurite individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

acord emis de ADPDU sector 6; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 70m, având ca punct de pornire CS1 
existentă în dreptul imobilului cu 1E204122, traseul continuă şi străbate trotuarul numerelor 
impare al străzii Costin Neniţescu, până la imobilul situat la nr. 3. Noua cutie de furnizare 
se va amplasa ia limita din dreapta a proprietății imobilului situat la nr. 3, latura străzii 
Costin Neniţescu. 

b) În trotuarul numerelor i impare, în dreptul imobilului cu IE220153 s-a constatat existenţa unui 

arbore. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea uțilaielor din 
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dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrăritor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, aiveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
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sm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
1 Direcţia de Mediu 





Nr. 1844957/4170 02 1UN. 4 


Către : 
SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control — 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844957/21.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4170/22.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Constantin Bosianu nr.25-27- 
29, Tronson 2, Sector 4, București", conform C.U. nr.38R/1793156 din 15.01.2020, vă 
comunicăm următoarele: 























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 38R/1793156 din 15.01.2020 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 

) Clasarea Notificării nr. 1594/29.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală PS4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 198/Z/18.02.2020 





2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind conducta GN RP OLa 14” 
existentă în trotuarul străzii Constantin Bosianu. Lucrările vor subtraversa carosabilul și 
trotuarul numerelor impare și se vor efectua în apropierea imobilului situat la nr.32, până la 
firida amplasată în decupajul gardului imobilului situat la nr. 25-27-29 pe strada Constantin 
Bosianu. 

b)pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 





In_ situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obiigaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

C) in cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


e ări EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexanaru NICOLAE 
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Întocmit, 
Anca Alexan 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 
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Nr. 1844956/4171 02 IUN % 


Către : 
SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control — 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844956/21.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4171/22.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Constantin Bosianu nr.25-27- 
29, Tronson 3, Sector 4, București", conform C.U. nr.77R/1793157 din 17.01.2020, vă 
comunicăm următoarele: 









In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 77R/1793157 din 17.01.2020 din 17.01.2020 și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. 1593/29.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală PSA4: 
avizul Ministerului Culturii nr. 199/Z/18.02.2020 
















FĂ Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind conducta GN RP OLa 14” 
existentă în trotuarul străzii Constantin Bosianu. Lucrările vor subtraversa carosabilul și 
trotuarul numerelor impare și se vor efectua în apropierea imobilului situat la nr.28, până la 
firida amplasată în decupajul gardului imobilului situat la nr. 25-27-29 pe strada Constantin 
Bosianu. 

b) e traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In_ situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


is 





întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1834736/1845922/2465/4293 03 IUN, 2079 
Către: doamna 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office 8 aspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1834736/13.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2465/16.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1845922/25.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4293/26.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric subteran 
pentru imobilul situat pe blvd. George Constantin, nr. 22, P 303, sectorul 1", 
conform Certificatului de urbanism nr., în scopul “branșament electric subteran, 
branșament gaze naturale, branșament apă, racord de canalizare și amplasare 
panouri fotovoltaice”, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriu tehnic; 

Cc) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

d) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 2.06.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 25 m, din 

blvd. George Constantin; 

Manșonarea se va realiza la CS 42, aflată în trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. 
pare, pe latura proprietăţilor cu nr. descrescătoare față de nr. 22, P 303 din blvd. 
George Constantin; 

Traseul executării lucrării va continua până în dreptul imobilului cu nr. 22, P 303, ca 
punct final; 

Branșamentul vor fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 22, P 303, din 
bivd. George Constantin; 

b) In trotuarul imobilelor cu nr. pare, din bivd. George Constantin, s-a constatat 
existența unor platbande de aliniament și alveole, de aproximativ 70 cm lățime, 
care conțin arbusti, plante decorative și vegetație spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 






In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
oletările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proieciului în perioada 15 noiembrie - î5 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa î la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 


aviz. 

























Răzvan MIHĂILESCU 
DIRECTOR EXECUTIV Adi. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Șef SAA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1843584/4012 UV. AN 2070 








Către : EVAM CONSTAL 
(Str. Mizil nr.2C, bloc Socum, Sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1843584/18.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4012/19.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branşamente pe drumul Lunca Prutului nr.27-29, 
sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr. „Vă comunicăm următoarele: 

















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere și branșament se va executa subteran, pe o lungime de 270m, având 
ca punct de pornire conducta MP PE 100 SDR11 Dn90mm în lucru. Punctul de cuplare va 
fi în dreptul imobilului identificat cu 1E202340 pe drumul Lunca Prutului şi continuă pe 
drumul Lunca Prutului până în dreptul imobilului cu 1E230696 unde va avea cap terminal. 
Din conducta nou proiectată se vor monta două ramificații MP PE100 SDR11 Dn90mm, 
prin incinta imobilelor(proprietate privată) cu IE210038 Și 1E230696. 

b) Pe drumul Lunca Prutului, la limita cu partea carosabilă se află vegetaţie spontană precum 

arbori 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în iurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabiie. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veji avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 19 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriui Municipiului București . 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executaniul lucrării, suni răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
MIHAILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Pa | 


— 


întocmit, 
Anca Alexandr 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1844160/4047 UN. 220) 


Către : CODREA RESIDENCE ESTATE SRL 
(Șos. Giurgiului nr. 164, bl.C23, camera 5, Sector 4, Bucureşti) 


soarecompany. electrica yahoo.com 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844160/19.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4047/20.05.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul Gura Caliţei nr.82-88, sector 3, 
București”, conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 













in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






plan de coordonare reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-PS3: 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 275m, având ca punct de pornire 
PT4777 existent pe drumul Gura Arieșului, lucrările subtraversează drumul Gura Ariesului 
și continuă prin trotuarul(neasfaltat) numerelor pare al drumului Gura Arieșului până în 
incinta proprietăţii ce figurează cu adresa în Drumul Gura Caliţei nr. 82-88. lucrarea se va 
executa în carosabil şi trotuar. 

b) Pe drumul Gura Arieșului nu există trotuar asfaltat dar pe ambele laturi ale drumului s-a 

constatat existența vegetație spontane, a unor arbori si a unor arbusti. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manuai sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaielor din 
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d) 


e) 


9) 


h) 









dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezenţul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



































ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


2 


Zu | 


intocmit, 
Anca Alexandr 


Red:AA/3ex -29.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 g, MAI 2010 


(huww.omb.rofinstitutii/orimaria/directii/directia_ mediu/avize_ arbori 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1842576/3820 j 5, IUN. 2020 


Către: SC MD Electric Project SRL, e-mail: mdelectricproject 2 gmail.com 


În atenţia: domnului 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office 2 aspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1842576/13.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3820/14.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei, 
nr. 28, sectorul 2, București", conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
) Memoriu tehnic; 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. In urma verificării pe teren din data de 21.05.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 1 m, din str. Icoanei; 
Manșonarea se va realiza la cabiul JT între CD 752 și PT 56, aflat în trotuarul de la 
limita de proprietate dintre imobilele cu nr. 28 și 30, din str. Icoanei; 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 28, din str. Icoanei; 
b) Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 

b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București"; 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

conform _art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

î) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 





Răzvan MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Şef SAA 
ce] * 


hu 


Red: A.N./5 ex.- 28.05.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 9, MAI. 2Uz 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





0 — _ E o Cm E i -. == Da... e —————— ————————————— 


Nr. 1837363/1843744/2870/4014 05| TIN 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837363/09.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2870/09.04.2020, completată cu documentația înregistrată la P.MB. cu nr. 
1843744/18.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4014/19. 05, 2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobiulul situat 
pe strada Radu Tempea nr.1, sector 4, București", conform C.U. nr. 

„vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) CU.nr și planuri anexe; 

b) Memoriuiui tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală — PS4.; 











2. Urmare verificării pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m, pornind din conducta de gaze 
naturale GN RP PE Dn 125mm existență în carosabilui străzii Radu Temea, lucrările 
străbat carosabilul și trotuarul numerelor impare iar branșamentul va fi pozat la 0,5m faţă 
de limita din dreapta a proprietăţii situate la nr.1 pe strada Radu Tempea. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

plantați. 










In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reg 














lementarea 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Mie 





Întocmit, 
Anca Alexandru 


2 9. MAI, 2020 


i în consultare.php , pe data de ............. 


i :AA/3ex.-29. 05. 2020 - - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1844146140431 — 22,[UN. 1 





Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
Str. Afluentului nr. 10, sector 1 — antoprestactiv Oyahoo.com 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844146/19.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4043/20.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale M.P. pe Aleea Barajul Bistriţei, str. Sintești, 
str. Spiești, str. Băbeni, str. Stoeneşti, str. Pleșești, alei şi spaţii verzi aferente, sector 3", 
conform C.U. nr „ în conformitate cu H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşii, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) Lucrarea de reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale se va executa subteran, pe o 

lungime de aproximativ 2375m; 

b) lucrarea se va executa în carosabil, trotuar, alei de acces și spațiu verde al Aleii Barajul 

Bistriței, str. Sintești, str. Spiești, str. Băbeni, str. Stoenești, str. Pleșești; 

C) Lucrările efectuate vor afecta spaţiile verzi aferente blocurilor situate pe străzile menţionate 
mai sus. În apropierea lucrărilor se află arbori, arbusti, spații verzi amenajate(grădini bloc), 
vegetaţie spontană, plante ornamentale. De asemenea pe parcursul lucrărilor s-a constatat 
existența unor arbori în alveolă, în parcaje, trotuare și alei de acces. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpui executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Având în 
vedere că noua conductă este din polietilenă se poate modela uşor asifel încât să se 
prevederile SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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În dreptu! arborilor din vecinățatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând 9 tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale _în_jurul 
trunchiului _arborilor_şi_rănirea/ruperea_ ramurilor arborilor prin manevrarea _utilaielor_ din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse !a condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 


? La finalizarea lucrărilor aveti obligaţia refacerii spaţiului verde _aiectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor_art._5, lit. h. din Legea NI. _24/2907 privind reglementarea şi 
= Br 


completările_ulterioare. persoanele _fizice_si_juridice_au obligaţia să nu _ diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabi! numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
































Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


e 


Întocmit: 
Exp. Alexandry ANCA 





Î 7. MUN, 2020 


Red:P.R./4ex.- 16.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr, 1044147 1a0aq 
2 2. lUN. 2029 


Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 
Str. Afluentului nr. 10, sector 1 — 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


e ADP Sector1 - B-du!/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844147/19.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4044/20.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reabilitarea rețelei de distribuţie a gazelor naturale M.P.,R.P. bd. Aerogării, șos. Bucureşti- 
Ploiești, bd. Ficusului, str. Marinarilor, str. Amiral Horia Măcelariu, str. George Valentin 
Bibescu, str. Neagoe Vodă, str. Belizarie, str. Băneasa, str. Elena Văcărescu, str. 
Căpriorilor, intr. Ruguleț, alei și spaţii verzi aferente, sector 1”, conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 08.08.2020, vă 
comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr cu prelungirea valabilității până la data de 08.08.2020 
și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea de reabilitare a distribuţiei reţelei de gaze naturale se va executa subteran, pe o 
lungime de 7377m, astfel: 
Lucrările se vor executa în carosabil, trotuar, alei de acces și spațiu verde al bd. Aerogării, 
șos. București-Ploiești, bd. Ficusului, str. Marinarilor, str. Amiral Horia Măcelariu, str. 
George Valentin Bibescu, str. Neagoe Vodă, str. Belizarie, str. Băneasa, str. Elena 
Văcărescu, str. Căprioritor, intr. Ruguleţ; 
Conducta proiectată pe Bd Aerogării, tronsonul cuprins între șos. București-Ploiești şi str. 
Neagoe Vodă se va cupia la conducta RP PE Dn 125 existentă pe str, Neagoe Vodă şi la 
conducta existentă pe bd. Aerogării intersecție cu șos. Bucureşti-Ploiești. Conducta 
proiectată pe bd. Aerogării PE100 SDR11 Dn125 RP, tronson cuprins intre imobilul cu nr. 
87 și imobilul cu IE219040, se va cupla la conducta RP PE100 SDR11 Dn125 existentă pe 
Bd. Aerogării, în dreptu! imobilului cu nr. 87 şi la conducta RP PE100SDR11 Dn 125 
existentă pe str. Bilciurești. Conducta proiectată pe str. Căpriorilor PE100SDR11 Dn90 RP 
se va cupla la conducta PE 100 SDR11 Dn110 RP existentă pe str. Amiral Horia Măcelariu. 
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Conducta PE100SDR11 Dn90Rp existentă pe int. Ruguleţ va avea CT în dreptul imobilului 

cu nr. 4 de pe str. Căpriorilor. 

Conducta proiectată pe Sos. București-Ploiești, str. Elena Văcărescu, bd. Ficusului, str. 

Marinarilor, Str. Belizarie, Str. Băneasa, str. Neagoe Vodă, str. Amira! Horia Măcelariu, str. 

Căpriorilor, bd. Aerogării, alei și spații verzi aferente imobilelor situate pe străzile 

respective-PE100DSR11 Dn200, Dn125, Dn90MP se va cupla ia conducta existentă pe 
Șos. Nordului - PC1 la conducta PE100SDR 11 Dn180 RP existentă pe bd. Ficusului în 
dreptul blocului V2- PC2 se va cupia la conducta PE100 SDR 11 Dn63 existentă pe str. 
Marinarilor. 

b) În proximitatea lucrărilor, pe bulevardul Aerogării s-a constat existența unor arbori în 
alveolă. Pe trotuarul numerelor pare și impare al străzii Băneasa există arbori în alveolă și 
platbande cu vegetație. În trotuarul numerelor pare și impare al străzii Beiizarie se 
regăsesc arbori în alveolă precum și platbande cu vegetație. Trotuarul străzii Bibescu 
George Valentin conţine vegetaţie, arbori în alveolă și platbande cu vegetație. In trotuarul 
numerelor pare şi impare al bulevardului Ficusului se află platbande cu arbori și vegetație. 
Pe strada Horia Măcelariu s-a constatat existența unor platbande cu arbori și vegetație, 
precum şi arbori în alveolă. Pe strada Marinarilor s-a constatat de asemenea existenta 
patbandelor cu vegetaţie și arbori. Pe strada Neagoe Vodă se află arbori în alveolă. in 
apropierea lucrărilor desfășurate pe str. Elena Văcărescu există arbori în alveolă, 
platbande cu vegetație precum și platbande cu arbori. 

























În urma analiz 





ei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 





















a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Având în 
vedere că noua conductă este din polietilenă se poate modela uşor asifei încât să se 
respecte prevederile SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptui arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a | 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de _ realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit ja elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 






Răzvan MIHĂILESCU 
| Ă Șef Serviciu Avize și Acorduri 
E ase, Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1844398/4127, 22| pa 249 


Către : ALE ROANE SRL 
(Bulevardul Tineretului nr.11, Bl. A3, ap.27, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844398/20.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4124/21.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Deviere reţea termoficare din incinta imobilului situat pe str. Serghei Vasilievici 
Rahmaninov nr.2E, pe domeniul public, sector 2, București”, conform C.U. nr. 

„în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

























a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea pentru devierea reţelei de termoficare se va executa subteran, pe o lungime de 
78m. Lucrările se vor realiza cu conducte noi preizolate, pe un traseu nou ce străbate 
terenul cu 1E216680 și aleile de acces precum și spaţiul verde aferent imobilului cu nr.4 
situat pe str. Glinka, imobil cu nr.3 situat pe str. S.Bach și imobil nr.1 situat pe str. L.V. 
Beethoven. Conducta care tranzitează terenul cu IE216680 se va dezafecta 

b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate terenul cu 1E216680 situat între blocurile 
nr.4 aflat pe str. Glinka, blocul nr.3 situat pe str. S.Bach și blocul nr. 1 situat pe str. 

Beethoven. Pe acest teren se regăsesc arbori si vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveti obligatia respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
electric si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării. conform prevederilor 

SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiitor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În_timpul_ lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau _ altor materiale _în_jutul 
trunchiului _arborilor_şi_rănirea/ruperea_ ramurilor arborilor _prin_ manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalotii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Asifel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecjie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


„ 


in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material 


dendrologic. 
Prezentul aviz are țermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzyan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


C— 
/ 


întocmit, 
Anca Alexandru 


- 
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Nr.1845207/4237/ 2210 200 


Către : SC APA NOVA SA - prin di. Costea - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845207/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4237/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe Drumul Cristeşti nr. 5, 
sector 1", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului iucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 3m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în Drumul Cristești (drum de 
pământ/pietris), perpendicular, până ia limita de proprietate; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









C) 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB_nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată contorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 










DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzyan MIHAILESCU 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


ȚA 


Întocmit: 
Exp. Alexandru ANCA 


Red:P.R./4ex.-15.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1845512/4238 OO si 7 


Către : ELECTROCONS PROIECT SRL 
(-solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


-Strada Poieniței nr.9, Oraș Pantelimon, Judeţul Ilfov 


Spre ştiinţă:PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845512/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4238/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Deaiul Cucului nr,.34-36, 
sector 4, București”, conform C.U. nr. „ în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
A In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 











a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală PS4: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 366m pe domeniul public, având ca 
punct de pornire rețeaua electrică prin intrare-ieșire pe cablul existent în dreptu! imobilului 
cu 1E228037 situat pe drumul Poștalionului. Traseul străbate carosabilul și trotuarul 
numerelor pare al Drumului Poștalionului, continuă prin trotuarul numerelor pare al 
Drumului Dealui Cucului până la limita de proprietate a imobilului ce urmează să fie 
alimentat, imobil situat pe Drumul Dealul Cuiului nr. 34-36. 

b) Pe trotuarul drumului Poștalionului unde va avea loc manşonarea cablurilor, s-a constatat 

existența unor arbori în alveolă 













În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea executiei lucrărilor. 
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b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manua! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpu! lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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Nr. 1845510 / 4239 / a d, MUN 2 


Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB electrocons(Qyahoo.com 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845510/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4239/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie eiectrică a imobilului cu adresa Drumul Dealul Babii nr. 20-22-24, 
sector 4", conform C.U. nr. „, în conformitate cu H.C.GMB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 294m; 

b) lucrarea se va executa din CD T4187 existent în trotuarul nr. pare al str. Odei, 
subtraversează str. Odei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Odei, apoi prin trotuarul 
nr. pare al Drumului dealul Babii, până pe proprietatea alimentată: 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați. 

















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la FCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută !ucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
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Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB electroconsGyahoo.com 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845508/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4240/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Jilavei nr. 70, sector 4", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti Și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) CU. nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare rețele edilitare: 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 
2; Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 72m din care 2m pe domeniul public: 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul Drumului Jilavei, perpendicular până 
la limita din partea stângă a proprietăţii și pe proprietate; 
pe traseui lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














C) 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 
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Nr. 1845506 / 4241! 
Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


PMB electroconsQyahoo.com 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845506/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4241/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Aurel Perșu nr. 18 A, sector 4", 
conform C.U. nr.370R/1726327/04.06.2019, în conformitate cu H.C.G.M. B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 370R/1726327/04.06.2019 și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 13092/10.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 
d) plan de coordonare reţele edilitare; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 185m; 

b) lucrarea se va executa din CS1 și CS2 existente pe str. Odei, prin trotuarul nr. impare al 

str. Odei, până pe proprietatea alimentată. 

c) În apropierea lucrărilor s-a constatat existența unei aleveolă cu 3ex. arbori și spaţiu verde 
bloc din vecinătatea traseului lucrării. 
n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 










































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 4m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiemeniarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 45 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentuiui aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1848122 / 4600 / 22, N 2921 











E 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL - Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 — electro. tiron yahoo.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 71 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1848122/29.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4600/02.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pe str. Verbinelor nr. 18, sector 1", conform adresei 
nr. „ emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresei nr. „emise de ADP sector 1; 
b) memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 















2: Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 
D) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. pare al str. Verbinelor, 
perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă (1ex. arbore tânăr, 
recent piantat) din vecinătatea traseului lucrării. 









În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al! 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1805040/184959013864/4748 
22.18, 2. 


Către: domnul 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat Badp-sectori.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1805040/17.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13864/18.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la PMB cu nr. 1849590/04.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4748/05.06.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Gen. Ștefan Holban, nr. 53 M, sectorul 1", 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1. 
2. In urma verificării pe teren din data de 12.06.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 162 m, din str. Gen Ştefan Holban; 
Manșonarea se va realiza la CS aferentă PTA 3322, din dreptul imobilului cu nr. 53 
IE 209295, al str. Gen. Ștefan Holban, apoi traseul executării lucrării va subtraversa 
drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 53 M, pe latura imobilului cu nr. 53 M, 
până în dreptul acestuia; 
Branșamentul va fi pozat în dreptul imobilului cu nr. 53 M, din str. Gen Stefan 
Holban; 
b) Pe traseul executării lucrării, din drumul de servitute aferent imobilului cu nr. 53 M, 
din str. Gen. Ştefan Holban, s-a constatat existenţa de vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În timpul executării lucrării aveti obligația respectării distanței minime de 1 m între 
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branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunieți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veți avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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Nr. 1849917 ! 4794 vi FĂ IN Pi NU 


Către ; SC Best Electroproiect S.R.L. — pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB — 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1849917/05.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4794/09.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul din bd. Oaspeţilor nr. 1 B, sector 1“, conform C.U. 
nr.250/13TEIDD/0/23167/26.06. 2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU. nr. 250/13TEIDD/0/23167/26.06.2019 şi planuri anexe; 
D) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 9807/23.04.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

















2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m pe domeniu! public (17m lungime 
cablu); 
b) lucrarea se va executa din stâlpul de joasă tensiune existent în trotuarul nr. impare al bd. 
Oaspeților, apoi prin trotuarul nr. impare al bd. Oaspeţilor, până pe proprietatea alimentată; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu iarbă/gazon, 
arbori. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cabiul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpui lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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e) 
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În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 






materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 









constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Către: SC Domus Systems SRL, e-mail: office Adsy.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, e-mail: office Qaspmb.ro 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1829994/27.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1997/28.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1849793/05.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4795/09.06.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament apă şi racord 
canal pentru imobilul situat pe șos. Gheorghe lonescu Sisești, nr. 23-25, sectorul d să 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

Cc) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
d) Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m, având ca punct de conectare rețeaua de distribuţie a 
apei potabile, aflată în dreptul imobilului cu nr. 23-25, din șos. Gheorghe lonescu 
Sisești; 

Lucrarea de racordare se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime 
de aproximativ 5 m, având ca punct de conectare rețeaua de canalizare, aflată în 
dreptul imobilului cu nr. 23-25, din șos. Gheorghe lonescu Sisești; 

b) În apropierea traseului executării lucrării, mai exact în trotuarul imobilelor cu nr 

impare din șos. Gheorghe lonescu Sisesti s-a constatat existența unei alveole, de 



































În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, aiveole, etc.) 

C) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5 m 

între branșamenie și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
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Nr. 1846078 /4289/ 22 pu 


Către : SC AVI! PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
contact(Oaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1846078/25.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4289/26.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branşmente pe str. Zamfir Nicolae nr. 
9A, sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicâm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

pb) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Pian de coordonare reţele edilitare; 
) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 







Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Zamfir Nicolae, din dreptul 
imobilului cu nr. 11, prin carosabilul str. Zamfir Nicolae, iar bransamentul se execută din 
conductă, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 









In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 












Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http://www.pmb.ro 













d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan IHAILESCU 








Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


* aaa, z 
2 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


— 


17, IUN. 2029 
Red:P.R./4ex.- 09.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1820626/1846085/1217/4292 16. IUN. 2020 


Către: SC Axa Invest SRL 
e-mail: 


Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3, Direcţia Servicii Publice, Serviciul Utilităţi Publice și 
Implementare Sistem informaţional Grafic, e-mail: servicii.publice Aprimarie3.ro 
Administraţia Străzilor, office(aspmb.ro 















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1820626/05.02.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1217/06.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1846085/25.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4292/26.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Pătlaginei, nr. 16, sectorul 3;, conform 
Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatul de urbanism nr. și planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) Avizul favorabii emis de PS3; 

Avizul favorabil emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 5.06.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, în carosabil! și trotuar, pe o lungime de 

aproximativ 172 m; 

b) Manşonarea se va realiza la PT 2408 din rețeaua de distribuţie a energiei electrice 

existentă pe șos. Mihai Bravu; 

Traseul executării lucrării va străpunge spaţiul verde din șos. Mihai Bravu, pe latura 

imobilelor cu nr. impare, apoi va subtraversa străzile Vrejului și Pelinului și va 

străpunge trotuarul imobilelor cu nr. pare din str. Pătlaginei, până în dreptul 
imobilului cu nr. 16, ca punct finali; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 16; 

c) Pe traseul executării lucrării din șos. Mihai Bravu, s-a constatat existența unui 
spaţiu verde, de aproximativ 6,5 m care conţine arbori, arbuști și vegetaţie 
spontană. 

În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

: A A DCL 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2297 priv$ 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanței minime de 1 m între 
branşament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

d) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

e) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la cond iii meteo nefavorabile. 

f) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





intocmit: 
Alexandru.NICOLAE 


7 , Șef SAA 
Red: A.N./5 ex.-10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


http:/Awww.pmb.rolinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in. consultare.php , 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1832769/1845112/2234/4166 156. IUN. 2U20 


Către : S.C. DSF PROJECT REŢELE S.R.L 
(Strada Amurgului nr.55A, bloc 1S, demisol, judeţul Iifov, oraș Popești Leordeni 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 



















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1832769/04.03.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2234/05.03.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845112/21.05.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 4166/22.05.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pe Strada Alexandru Ivasiuc nr.24, sector 6, Bucureşti”, conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 








În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. Și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADPDU S8; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă se va executa subteran, din conducta GN existentă în 
carosabilul străzii Alexandru Ivasiuc, pe o lungime de aprox. 10m. Branșamentul va avea o 
lungime de 11m şi se va manşona în conducta nou proiectată iar branșameniul va fi pozat 
spre limita din dreapta a proprietății. 

b) În aproprierea limitei din dreapta a proprietății s-a constatat existența unui arbore. 





















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de _ 1.5m_între 
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conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprațețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţitor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării si 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan M|HAILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE | 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 


Red:AA/3ex.-09.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/hrw.pmb.rofinstitutii/primaria/direcţii/directia_mediu/avize arbori in i i_ in consultare.php ,pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1842127 / 3768 / 


Către : SC THIEOINCON BUSINESS SRL 
Str. Tahoni nr. 2, bl. 33, sc. 3,et. 5, ap. 111, sector 4 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1842127/12.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3768/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Automatizării nr. 
25, sector 1", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 






















In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 7. 





VĂ Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 9m branșament + 7m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Automatizării, 
perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețeie spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
siradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa î la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

9) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

h) Prezentul! aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 








11. IUN. 2029 


Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://vww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1841917137697 | 46. UN. 2020 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841917/12.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3769/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Valea Merilor 
nr. 50- 52, sector 4" conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 





in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branșament + 7m racord; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Valea Merilor, până la 
limita din partea stângă a proprietății; 
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 




















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriui Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul si proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
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cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1842905 / 3920 (1821746, 1796022/1297 13150) 16. IUN. 2020 


Către : SC DFS PROJECT RETELE SRL - Str. Amurgului nr. 55 A, bl. 1 S, demisol, 
Popeşti-L.eordeni, Ilfov - bransamente Qasfretele.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796022/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13150/27.11.2019, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1821746/07.02.2020, 1842905/14.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1297/10.02. 2020, 
3920/15.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere 
reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe aleea de acces spre imobilul din 
str. Cpt. Dinu Paraschiv nr. 13, sector 4", conform C.U. nr.754R/1767392/27.09.2019, vă 
comunicăm următoarele: 









In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 754R/1767392/27.09.2019 și planuri anexe; 
) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 23069/12.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

















2, Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 85m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în spaţiu verde spate bloc 29 din bd. 
Constantin Brâncoveanu nr. 65-71, apoi prin aleea de acces, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii; 

Cc) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației (arbori, gazon/iarbă) existente în spaţiile 

verzi aferente ale blocurilor, delimitate de gard viu, din vecinătatea traseului. 










În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpu! executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m-—1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1842979 / %62 (1838147/3047) / i 
16, IUN. 2070 
Către : R&D QUALITY INSTAL GAZ — 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuta nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838147/15.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3047/15.04.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1842979/15.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3962/15.05.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
bd. lon Mihalache nr. 247, sector 1", conform C.U. nr. „vă 
comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) CU.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










conform 






2, Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. lon Mihalache, 
perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă si a vegetației 
spontane existente pe proprietate. 












In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m-1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare 2 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
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În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1843914 / 4045 (1838477/3092)/ 18. IUN 2020 
Către : D-na 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1838477/16.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3092/21.04.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1843914/19.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4045/20.05.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
șos. P.D. Kiseleff nr. 45, sector 1", conform C.U. nr. „ Vă comunicăm 
următoarele: 












In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 53m 
b) lucrarea se va executa din PT 4115 subteran existent în dreptul imobilului nr. 78-80 din str. 
Clucerului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Clucerului, apoi pe drumul de acces dintre 
imobilele cu nr. 74 și 78-80, până la aproximativ 8m față de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușşti 
plantați, există vegetaţie spontană. 











În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabi! numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz este valabi! numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
Naţionale. 

h) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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Nr. 1844165 / 4048 / 





Către : SC PIATA VITAN SRL 
Calea Vitan nr. 13-19, sector 3 — 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844165/19.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4048/20.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Vulcan Judeţul nr. 20-26 lot 1 și lot 2, sector 3', conform C.U. 
nr. „vă comunicăm următoarele: 




























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rr. si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m lot 1 + 140m lot 2; 

b) lucrarea se va executa astfel: 

e pentrulot1 — din PTS 790 existent în trotuarul nr. pare al Căii Dudești, continuă prin 
trotuarul nr. pare al Căii Dudești, subtraversează Calea Dudești, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Vulcan Judeţul, subiraversează str. Caloian Judeţul, apoi 
prin trotuarul nr. pare al str. Vulcan Județul, până pe proprietatea imobilului 
alimentat; 

e pentrulot 2 — din PTZ 2946 existent în aleea aferentă blocurilor B1C, 3A, B2C, aloi 
prin aleea de acces dintre imobilelele cu nr. 31 și 33 din str. Vulcan Județul, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Vulcan Județul, subtraversează str. Vulcan 
Județul, până pe proprietatea imobilului alimentat; 

c) În apropierea postului de transformare PAS 790 situat în trotuarul numerelor pare al Căii 
Dudești se află o platbandă cu arbori și vegetație. În trotuarul numerelor pare al străzii 
Vulcan Judeţul s-a constatat existența unor arbori în alveolă precum și un arbore răsărit 

spontan. Pe aleea de acces situată în lateralul blocului B1C se află vegetaţie și arbori (în 
grădina blocului 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele îizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

n) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





































Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


aia întocmit: 


Exp. Alexandru ANCA 





11. LUN. 2020 


Red:P.R./4ex.- 11.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1844557/4122 16. IUN. 2020 


Către : 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844557/20.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4122/21.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe strada Prahova nr.17, sector 1, București", 
conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Noiificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 15m (domeniul public), având ca 
punct de pornire LEA existent în trotuarul numerelor impare până la noul BMP ce va fi 
amplasat la limita de proprietate. 

b) În dreptul imobilului situat la nr.17 pe strada Prahova se află un arbore în alveolă. De 

asemenea în dreptul imobilului situat la nr. 11 s-a constatat existenţa unei platbande cu 
arbori iar în dreptul imobilului situat la nr. 9 se află un arbore în alveolă 
















In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiemeniarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării Şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


> s 


întocmit, 
Alexandru AN 


1 î, IUN. 2020 


Red:AA/3ex -10.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
hito:/A4aw.omb.rolinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize_ arbori in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 
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Nr. 1844353141231 16. IUN 1 IUN PI 
Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SRL — prin di. 
Bd. Mircea Vodă nr. 30, et 3, sector 3 - 


Spre ştiinţă: PS5 — Administraţia Domeniului Public sector 5 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.4/23/2/.05.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Deviere rețele electrice pentru eliberare amplasament și alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Apolodor nr. 20, sector 5", conform CU. 
nr.935R/1783021/09.1 2.2019, vă comunicăm următoarele: 











in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) acord emis de ADP sector 5; 

avizu! Ministerului Culturii nr. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 26.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 60m; 

b) cablurile de medie tensiune (cabiul MT între T37 — T266 și cablul MT între T37 — T35), se 
vor devia și vor fi pozate în canalul realizat pentru reţele edilitare aflat prin troțuarul aferent 
proprietăţii de pe str. Apolodor (nr. pare) și vor fi manșonate cu cablurile existente, noul 
BMPT se va amplasa se va amplasa pe proprietatea beneficiarului: 

c) pe terenul situat în strada Apolodor nr.20 (nu este delimitat) se află vegetaţie, arbori, 
arbuști și vegetație spontană, de asemenea, s-a constatat existența unor arbori situați pe 
acest teren ce se regăsesc aproape de trotuarul numerelor pare al străzii Apolodor. În 
vecinătatea terenului situat la nr. 20 există arbori si vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obiigaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 









——————————————————— — 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http:/Aaw.pmb.ro 














E 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://www.pmb.ro 





utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie. a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul! aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 































Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Alexandru ANCA 





1 JUN, az 


Red:P.R./4ex.- 11.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1844959/4167 16. IUN. 2020 


Către : SC APA NOVA SA 
(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2) 


office apanovabucuresti.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1844959/21.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4167/22.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe strada Maior Alexandru 
Câmpeanu nr.22B, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. 






vă comunicăm 













următoarele: 

in baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea perioadei de valabilitate până 
la data de și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branșament apă potabilă se va executa subteran, pe o lungime de 4m și se va 
racorda la conducta publică de apă potabilă aflată pe strada Maior Alexandru Câmpeanu. 
Racordul de canalizare va avea o lungime de 5m și va fi racordat ia reteaua publică de 
canalizare existentă pe str. Maior Alexandru Câmpeanu. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusști 

plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spațiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proiecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 














DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
fag |âjpEscu 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


în 1 i 
+ 
— 
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Întocmit, 
Alexandru ANGA 


) Î UN 2039 


Red: AA/3ex.-10. 06, 2020 - prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB 
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Nr. 1832763/1845109/2240/4207 15 IUN 20âp 
Către: SC DSF Project Reţele SRL, e-mail: bransamente dsfretele.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 5, e-mail: adp(Asector5.ro 











Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1832763/04.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2240/05.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la 
PMB cu nr. 1845109/21.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4207/22.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pentru imobilul situat pe str. Vânători, nr. 10 B, sectorul 5", 
conform Certificatului de urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatul de urbanism nr. Și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic: 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 5: 
Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09/06.2020, a traseului lucrării, conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere a conductei de gaze naturale se va executa subteran, în 
carosabil, pe o lungime de aproximativ 18 m, din str. Apolodor; 
Conectare la rețeaua de gaze naturale, se va realiza la limita de proprietate a 
imobilului cu nr. 42 din str. Apolodor, către str. Vânători; 
Lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o 
lungime de aproximativ 3 m, din str. Apolodor; 
Branșamentul se va realiza în dreptul imobilului cu nr. 10 B, din str. Vânători, pe 
latura din str. Apolodor 
Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 10 B, din str. 
Vânători, pe latura din str. Apolodor; 
b) În vecinătatea traseului executării lucrării, mai exact, în trotuarul imobilelor cu nr. 
impare al str. Apolodor, s-a constatat existenta unui arbore. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















































AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrării aveţi obligația respectării distanţei minime de 1,5 m 
între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 






b 


în ai 













Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http://rww.pmb.ro 











c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiați în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratoruiui 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit !a elaborarea prezentului 

aviz. 
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Nr. 1845341 / 4234 (1762032/7884) 16, LUN. 2920 


Către : SC ENERGO INDUSTRIAL IMOBIL! SA 
Bd. Piere de Cuberten nr. 3-5, clădirea Office Building, camera 60, et. 6, sector 2 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762032/07.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7884/08.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1845341/22.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4234/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă pentru imobilul situat pe 
str. Acţiunii nr. 26, lot 2, sector 4", conform C.U. nr. cu prelungirea 
valabilității până la data de „ Vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 












ae 














2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Bercenarului, 
perpendicular, până la aproximativ 34m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbusști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 









În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1845469 / 4236! 16, [UN 2940 


Către : SC PROMPT GAZ SRL 
(Strada Staminelor nr.2, Sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
($os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la PMB. cu nr. 1845469/22.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4236/25.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Aleea Fizicienilor și proprietate 
particulară cu 1E200057, sector 3, București", conform C.U. nr. 
vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice — PS3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările se vor executa subteran pe o lungime de 105m după cum urmează; Lucrarea de 
extindere conductă gaze naturale GN RP PE 100 SDR11 din conducta existentă pe aleea 
Fizicienilor unde are punct de conexiune. Conducta va fi montată subteran, prin carosabilul 
Aleii Fizicienilor lateral bioc D4B și prin proprietatea particulară cu IE 200057 unde va avea 
cap terminal. Branșamenul de gaze naturale se va cupla la noua conductă proieciată, 
lucrările vor fi executate prin parcajul situat între imobilul situat pe aleea Fizicienilor nr.1 și 
blocul D4B, urmând să alimenteze imobilul situat pe Aleea Fizicienilor nr.1 

b) În apropierea lucrărilor, în parcajul aleii Fizicienilor, lateral bloc D4B se află arbori în 

alveolă. De asemenea în vecinătatea lucrărilor se află arbori și vegetație spontană (grădini 
bloc 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
n_timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
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C) 


h) 


conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazu! în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București '. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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Nr. 1846081 /4291/ 10. 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
contactQaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1846081/25.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4291/26.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de gaze naturale și branşamente pe str. Aldeni nr. 45, sector 1", conform 
C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare rețele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 










2; Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 19m; 
a) lucrarea se va executa 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Aldeni, din dreptul 
imobilului cu nr. 51, prin carosabilul str. Aldeni, iar branșamentul se execută din conductă 
perpendicular, până ia limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
c) în vecinătatea branșamentului există o pastilă cu 1ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Q 
12cm, h 5m, vegetaţie spontană şi iarbă; 
b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă şi aliniament, cu 
arbori, iarbă/gazon și vegetaţie spontană. 












În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în iurul 





a) 
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trunchiului arboritor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

d La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 









Nr. 1845856 / 4296 / 
Către : EVAM CONSTAL — 


Spre ştiinţă: PS3-Direcția Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845856/25.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4296/26.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Brăţării şi Drumul 
Gura Siriului nr. 122-130, sector 3", conform C.U. nr. „Vă comunicăm 
următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 194m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Brăţării, continuă prin 
carosabilul Drumului Gura Siriului, până în dreptul imobilului branșat, iar branşamentul se 
execută din conductă, perpendicular, pănă la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniamentul din Drumul Gura 

Siri ului, aliniament recent plantat/modernizat/creat, care conține pastile cu arbori/puieți. 










in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazui în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coniorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor | 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


ue 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 





Da 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 









Nr. 1846232 / 4387 | 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Sir. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 














Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1846232/26.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4387/27.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Constantin Bosianu nr. 25-27- 
29, tronson 1, sector 4", conform C.U. nr. „vă comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 02.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. C-tin Bosianu, 
perpendicular, până pe proprietate; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 


e m —=— 
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Naționaie. 
f) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 


cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Aus 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 





1 IUN 207Ă 


Red:P.R./4ex.- 11.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 








Nr. 1847088 / 4463 / 
i 16. IUN. 2050 


Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr. 63, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 
































Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1847068/27.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4463/28.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Deviere reţele electrice și reamplasare PT, în vederea eliberării amplasamentului din 
șos. Electronicii nr. 9-11, sector 2", conform C.U. nr. „vă comunicăm 
următoarele: 


in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţeie edilitare; 
) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 03.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 180m; 

b) lucrarea se va executa din cablurile existente în trotuarul nr. impare al șos. Electronicii, din 
dreptul PT145 (ce se va desființa), continuă prin trotuarul nr. impare ai șos. Electronicii 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii și pe proprietate până la noul post de 
transformare relocat; 

c) în trotuarul str. Ipsilanti Voievod de la intersecţie cu str. Ghinea Brătășeanu se va executa 
un manşon; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arborii din 

aliniamentul şos. Electronicii sau a gardului viu format din iederă la limita de proprietate din 
str. Ipsilanti Voievod de la intersecţie cu str. Ghinea Brătășeanu. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 





a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m-—1.5m între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 





—— 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pămâniului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1842366 ! 3795 (1837108,18401 37/3264 3535) [ . ÎS 





Către : SC CONSANITAS CERP EA SRL -— prin di. - pentru d-na 


— — 
ee 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e PS5- Administraţia Domeniului Public sector 5 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1837108/07.04.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3264/24.04.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1840137/07.04.2020, 1842366/13.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3535/04.05.2020, 
3795/13.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe șos. București-Măgurele nr. 228, 
proprietăți particuiare, sector 5", conform C.U. nr. + Vă comunicăâm 
următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rnr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor: 
avizul femis de Primăria sectorului 5. 















2. Urmare verificării pe teren din data de 28.04.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 81m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. București-Măgurele, 
perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii 
imobilului cu nr. 226 şi prin acesta până la imobilul branșat; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 









În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


pa 


Întocmit: ( 
Exp. Roxana PARASCA 





4 


05, 1UN. 2024 


Red:P.R./5ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php „Pe data'de i... 


n IF a tut 





ei ea ap e i = II 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România FA V/ 
Tel: 021.305.55.00 8 
http-/Awww.pmb.ro 2 râhată 
001 





150 3001 - Is t40d1 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





—— n — ————— —— DN CR O O RI a E SR OI O a tai i aa ai aa A a ai A a aaa ai 


Nr. 1842897 / 3921 (181 0539, 1812529, 1821754,1796028/116,343,1300,13149) / 10. IUN. DA | 


Către : SC DFS PROJECT RETELE SRL - Str. Amurgului nr. 55 A, bl. 1 S, demisol, 
Popești-Leordeni, Ilfov - aid 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au!/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796028/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13149/27.11.2019, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1810539/08.01.2020, 1812529/14.01.2020, 1821754/07.02.2020, 1842897/14.05.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 116/09.01.2020, 343/15.01.2020, 1300/10.02.2020, 3921/15.05.2020, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale și branșamente pe str. Muntele Lung nr. 31, sector 4', conform C.U. 
nr. „ vă comunicăm următoarele: 




















in baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşii; 


d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele ediiitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 




















2. Urmare verificării pe teren din data de 20.01.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m; 

b) iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Muntele Lung, din dreptul 
imobilului cu nr. 29, prin carosabilul str. Muntele Lung pe o lungime de aproximativ 8m, iar 
branșamentul se execută din conductă perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita 
din partea stângă a proprietății; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
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C) 












Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 







Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Ciu 


Întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
pod 41, 


- 


05. 1UN. 220 


Red:P.R./4ex.- 04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://ww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize _arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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Nr. 1843215139983 ET IUN. 2% 


Către : APA NOVA BUCUREȘTI 
(str. Tunari nr.60A, Clădirea Ştefan cei Mare, etejele 6-9, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 7 






















2. 


a) 














b) 


b) 
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Mediu cu nr.3983/18.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Zece Mese nr.26, sector 2, 
București”, conform C.U. nr. 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1843215/15.05.2020 şi la Direcţia de 


„vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

avizul emis de Primăria Sector 2; 

avizul Ministerului Culturii nr. 








Urmare verificării pe teren din data de 19.05.2020 a traseului lucrării conform 


lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m iar racordul proiectat se va lega în 
rețeaua publică de canalizare Dn 30 cm existentă în carosabilul străzii Zece Mese. Căminul 
de racord proiectat se va amplasa în domeniul public, în trotuarul străzii Zece Mese pe 
latura cu imobilul situat la nr.26. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul executiei 








proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 








d) 


e) 
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În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 






prezentul aviz este vaiabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 












Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


hu 


Întocmit, 
Anca Alexandru 





05. IUN. 2020 


Red:AA/3ex.-04.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Avrwrw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1844533/4120 10, LUN. 2020 


Către: doamna 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, e-mail: secretariat Qadp-sectort.ro 
















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1844533/20.05.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4120/21.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branșament electric trifazat subteran pentru imobilul situat 
pe str. Duetului, nr. 21, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr., vă 
comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriul tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 
f) Avizul favorabil emis de Ministerul Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 2.06.2020, a traseului lucrării, conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 25 m, din 
str. Duetului; 

Manșonarea se va realiza la limita din dreapta a proprietăţii cu nr. 21, la stâlpul SC 

10001, apoi traseul executării lucrării va continua prin trotuar până la limita de 

stânga a imobilului cu nr. 21; 

Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 21, din str. Duetului; 

b) În dreptul imobilului cu nr. 21 s-a constatat existenţa a trei platbande de aliniament, 
de aproximativ 50 cm lăţime şi a unei alveole tot de 50 cm lățime, care conține un 
arbore și vegetaţie spontană; 

Platbanda de la limita din stânga a proprietăţii conţine arbori, vegetație spontană, și 
este delimitată de un gard de protecție; 

Platbanda de la limita din dreapta a proprietăţii conţine un arbore, vegetație 
spontană şi este delimitată de un gard de protecţie; 

Platbanda situată central, între cele două platbande descrise mai sus, conţine un 
arbore retezat şi vegetaţie spontană. 

În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 







În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
în timpul executării lucrării aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
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branșament și axul arborilor situaţi în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de | 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. | 

9) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării 
și pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE 


Su Șef SAA 
05 IUN. 2020 ii 


Red: A.N./5 ex.- 02.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http /Iwww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, 
pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1835813/1845619/2653/4295 1 0, LUN. 2550 
Către: domnul 


Spre ştiinţă: Sectorul 4 al Municipiului București, Direcţia Gospodărire Locală, Biroul 
Lucrări Edilitare, e-mail: contact Ops4.ro 











Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1835813/27.03.2020 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2653/27.03.2020, completată cu documentația înregistrată la 
PMB cu nr. 1845619/25.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4295/26.05.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament electric pentru 
imobilul situat pe str. Odei, nr. 38, sectorul 4, București”, conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 
a) Ceriificat de urbanism nr. și planuri anexe; 
b) Memoriu tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) Aviz de traseu emis de DGL — SMC - SSV, sector 4; 
f) Aviz emis de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale cu nr. 
2. in urma verificării pe teren din data de 29.04.2020, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 
aproximativ 13 m, din domeniul public al str. Odei; 
Manșonarea se va realiza la stâlpul aflat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 36, 
al str. Odei; 
Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 38, din str. Odei. 
Pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau 
arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveți obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor; 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 


b 


n 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 








Răzvan MIHĂILESCU 
EXECUTIV Adj. 





Întocmit: 
Alexandru NICOLAE! 


Șef SAA 


AN 


05, IUN. 2020 


Red: A.N./5 ex.- 02.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
ntip:/mww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, la 
data de .................. 
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Nr. 1828414/1845766/1898/4294 71 IT == 


Către : domnul . 


(€ i 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Elecironicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1828414/25.02.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 1898/26.02.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1845766/25.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4294/26.05.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat 
pe strada Crișul Negru nr.9, sector 2, Bucureşti”, conform C.U 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederitor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 






















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, pornind din stâlpul LEA situat în 
dreptul imobilului aflat la nr.9 pe strada Crișul Negru nr.9, până la noul BMPM amplasat la 
limita de proprietate. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 










b) 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc. 
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In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 











ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice Sector 3- Primăria Sectorului 3 
(Șos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2, sector 3, București) 












Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1843067/15.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3985/18.05.2020, completată cu documentaţia 
întregistrată la P.M.B cu nr.1851723/12.06.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr.5020/15.06. 2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pe Drumul Gura Crivăţului şi pe drum de servitute, Sector 3, 
Bucureşti", conform C.U. nr.383R1618501 din 11.06.2018 în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
1, in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 383R1618501 din 11.06.2018 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 14813/03.07.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice —-PS3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 64m(60m extindere+4m 
branşament) pornind din conducta de gaze naturale GN RP PE SDR11 existentă în 
carosabilul străzii Drumul Gura Crivățului. Punctul de cuplare va fi executat în carosabilul 
străzii Drumului Gura Crivăţului, în dreptul drumului de servitute către imobilul situat la nr. 
32A. De la punctul de cuplare traseul continuă pe drum de servitute și va avea CT în 
dreptui proprietăţii situate pe Drumul! Gura Crivăţului nr. 32A. Branşamentul se va executa 

pe o lungime de 4m. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoareior conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reg 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic. 
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1848124 1 4601 / 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL - Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 — electro tiron( Oyahoo.com 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuta nr.1, sector 7 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1848124/29.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4601/02.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. lon Băiulescu nr. 75, sector 5", conform 
adresei nr. emisă de Administraţia Străzilor București, în conformitate cu 
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 















În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresei nr. emisă de Administrația Străzilor Bucureșii; 
b) Memoriuiui tehnic; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 45m,; 

b) lucrarea se va executa din CT (cutia de transformare) existentă în trotuarul nr. pare a! str. 
Bobâlna, subtraversează str. Bobâlna, continuă prin trotuarul nr. impare al sir. Bobâlna, 
apoi prin trotuarul nr. impare al str. lon Băiulescu, până Ia limita din dreapta proprietății; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați, există vegetaţie spontană (fals oțetar). 











În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 








În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroloai 
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e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate + an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 185091 5 j 4865 


Către : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL — mdelectricproject(Ogmail.com 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 













Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1850915/10.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4865/11.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa aleea Taifunului nr. 13, sector 3", 
conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederiior 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

CU. nr. și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de PS 3. 















2. Urmare verificării pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 70m; 
b) lucrarea se va executa din CS existentă în spaţiu verde dintre carosabil și limita de 
proprietate de pe Aleea Taifunului, pe partea imobilelor cu nr. impare, subtraversează Drm. 
Lunca Ilvei, apoi continuă prin spaţiu verde dintre carosabi! și limita de proprietate de pe 
Aleea Taifunului, pe partea imobilelor cu nr. impare, până la limita din dreapta proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spațiu verde de pe Aleea 
Taifunului dintre carosabil și limitele de proprietate, cu iarbă și arbori. 


În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Dl) INN D200 
Nr. 1851649 / 5022 / 0 


Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB — 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 














Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1851649/12.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5022/15.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Crinului nr. 44, sector 1", conform C.U. nr. „, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de proteciie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 


În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 133m pe domeniul public (143m lungime 
cablu); 

b) lucrarea se va executa din PTS 1533 existent în spaţiu verde bloc A 4 din str. Crinului nr. 
20-24, prin spaţiu verde bloc A 4 din str. Crinului nr. 20-24, apoi prin trotuarul nr. pare al str. 
Crinului, până la limita dreaptă a proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiu verde (cu arbori, 
arbuști, gard viu, iarbă), pastilă și platbandă (cu arbori, iarbă) din vecinătatea traseului 

lucrării. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiiii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

în dreptul arboritor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manuai! sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 








“Nr. 1852840/5094(1836790/2802)/ ** 
Către: SC Central District 4 Elemente SRL - prin SC Forty Management & 


Investment SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Str. Paris nr. 31, ap. 2, sector | 


Spre ştiinţă : PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1836790/03.04.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2802/08.04.2020, completată cu Protocolul de plantare nr. 
înregistrat la P.M.B. cu nr. 1852840/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5094/17.06.2020, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind 
defrișarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea lucrării ”Devierea reţelei de 
canalizare, extinderea retelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. E. izicenilor 
și pe Aleea Fizicienilor până în dreptul imobilului cu nr. ], din Aleea Fizicienilor, 
sector 3", conform Autorizaţiei de Construire nr. Și pune 
în pericol starea de verticalitate a arborilor, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
şi H.C.G.M-B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe 
teren în data de 28.04.2020, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru 
care avizăm defrişare : 
Lateral stânga bloc D 4 B, sc. 2 din str. Fizicienilor nr. 7-9 , sector e JE 

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25, h 8m 

- 1 ex. Acer sp. (arțar şi paltin) O 15cm, h 6m 

Lucrările avizate, se vor executa prin grija dvs. în prezența unui reprezentant 
al administratorului legal al terenului (cu o firmă specializată abilitată) care va 
preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua 
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a reţelelor 
aeriene, precum şi de creare a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic 
tânăr. 

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța 
bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, 
privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz 
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pet. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. 
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nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.GMB. ur. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului București, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveți 
obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința 
trunchiului de 20-28 cm şi înălţime corespunzătoare circumferinței în funcţie de 
specie, în aliniamentele secundare de pe raza sectorului 3, în perioada optimă de 
plantare din toamna anului 2020 — primăvara anului 2021, respectând Protocolul de 
plantare nr. încheiat cu reprezentanții Primăria sectorului 3, prin 
Direcţia Administrarea Domeniului Public şi SC Forty Management & Investment 
SRL. 

Menţionăm următoarele: 

1. Conform Protocolului de plantare nr. încheiat cu 
reprezentanții Primăria sectorului 3, prin Direcţia Administrarea 
Domeniului Public şi SC Forty Management & Investment SRL 
"Primăria Sector 3 a stabilit ca plantarea arborilor în compensare, să se | 
efectueze în aliniamentele secundare de pe raza sectorului 3, în perioada 
optimă de plantare din toamna anului 2020 — primăvara anului 2021”: 

2. Procesul verbal de recepție a lucrărilor de plantare încheiat la data de 
11.06.2020, între Primăria Sectorului 3 — Direcţia Administrarea 
Domeniului Public şi SC Forty Management & Investment SRL, prin care 
au fost recepționaţi 2ex. Platanus sp. (platan) circumferința 20cm, 
respectiv min. 7cm, în aliniamentul din Piaţa Alba Iulia bl. H 1, faţă CEC, 
însoţit de foto arbori; 

3. Direcția de Mediu prin Serviciul Monitorizare Spaţii Verzi, urmează să 
verifice respectarea protocoalelor/angajamentelor de plantare, ce stau la 
baza emiterii avizelor de specialitate emise de Serviciul Avize şi Acorduri 
din cadrul Direcţiei de Mediu 
În acest sens, societatea dvs. are obligativitatea respectării Protocolului de 

plantare nr. „ motiv pentru care vă reiterăm faptul că, perioada 
optimă de plantare este toamna anului 2020 — primăvara anului 2021 şi totodată 
asigurarea prinderii materialului dendrologic plantat şi înlocuirea acestuia, după caz, 
până la prindere (după minim două perioade de vegetaţie). 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Dejrișare — 2 ex. arbori 
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m PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1841422/3719 RD ze i a 9 oi i pa 


Către : SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL 
(str. Covasna nr.10, bloc E15, sc.1, et. 1, ap6) 


. = ad 


Spre ştiinţă:PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1841422/11.05.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 3719/12.05.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat cu adresa pe Drumul Creţeştilor nr.102, 
sector 4, București", conform C.U. nr. 1 Vă comunicăm 
următoarele: 





In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Noiificării nr. „„ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti: 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală-PS4; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 230m din care 43m pe domeniul 
pubiic, pornind din PT5060 existent pe proprietatea cu 1E220634, continuă pe drum de 
servitute 1E220675(drum neamenajat) și prin trotuarul numerelor pare al Drumului 
Crețeștilor urmând să intre pe drum de servitute IE228724 până la imobiluiul ce urmează 
şă fie branșat situat pe Drumul Creţeștilor nr. 102 
pe terenul cu 1E220675 şi în vecinătate s-a constatat 
În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
pietările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligatia să nu diminueze 
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suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa î la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de !a data emiterii. 











ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1844170/1849523/4049/4762 29 ji 2140 
4 


Către : S.C SOARE COMPANY CID S.R.L. 
(Calea Dudeşit 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


-PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Controi - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 
































Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1844170/19.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4049/20.05.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1849523/04.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4762/05.06. 2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea publică de 
apă potabilă şi canalizare până la imobilul din str. Povestei nr.10, sector 4", conform C.U. 
nr. „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriui Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deținătoriior de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor; 

avizul de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală sector 4; 
Urmare verificării pe teren din data de 17.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere reţea apă potabilă și rețea canalizare se va executa subteran, pe o 
lungime de aprox. 120m pe domeniul public, având ca punct de pornire conducta de apă 
potabilă Dn800mm Ol respectiv colectorul Dn150 cm beton, ambele existente în 
carosabilul Căii Văcărești. Lucrările vor subtraversa Calea Văcărești, trotuarul numerelor 
impare și continuă prin strada Povestei pe drumul neasfaltat până la imobilul situat pe 
strada Povestei nr. 10 

b) În trotuarul numerelor impare al Căii Văcărești se regăsesc arbori în alveolă iar pe str. 

Povestei, la limita drumului neasfaltat se află arbori şi vegetație spontană ( spații verzi 
neamenajate) 
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AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular at 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eveniualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). | 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Benefticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1848753/4699 291|) 00 





Către : SC APA NOVA SA 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel! Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1848753/03.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4699/04.06.2020, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament apă și racord de canal pentru imobilul situat pe Şos. Chitilei nr.297, sector 1, 
București", conform C.U. nr. din ), în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor ae protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.8. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr. ) și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m respectiv 8m, după cum urmează: 
Branșamentul de apă potabilă Dn3Omm va avea lungimea de 10m și se va racorda la 
conducta publică de apă potabilă aflată pe șoseaua Chitiiei, alimentând imobilul situat la nr. 
297. 

Racordul de canalizare va avea o lungime de 8m și va fi conectat la rețeaua publică de 
canalizare existentă pe șoseaua Chitilei. 

b) La limita din dreapta a imobilului situat la nr. 297 pe Şos. Chitilei se află 2 arbori. De 
asemenea în dreptul imobilului, în fața acestuia, se află o porțiune de aprox. 4m lățime de 
teren neamenajat (pământ 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înaințe de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obiigaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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DIREGȚOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1848840/4700/ 29, IUN. 2040 
Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA — prin di. - solicită 


ridicarea exemplarului de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1848840/03.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4700/04.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe intr. Stoicani nr. 3, sector 4, 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 






















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul intr. Stoicani, perpendicular, 
până la limita stângă a proprietăţii; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea inscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 









Răzvan MIHĂILESCU 
ZE MUN) = Șef Serviciu Avize și Acorduri 
| A Alexandru NICOLAE 
întocmit: 
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a PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





— me = —— —— __—— — ———. — —_ 


Nr. 1848956 | 4729 (1814939, 18217741/784 1303) 9 IUN 2 
. 440 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 
















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814939/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 784/22.01.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1821774/07.02.2020, 1848956/03.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1303/10.02.2020, 
4729/04.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere 
rețea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Valea Doftanei și pe 
proprietăţile cu lE 213374 şi IE 231528 (nr. 133 A), sector 6", conform C.U. nr. 

, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și executia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 334m pe domeniu! pubiic şi privat; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Valea Doftanei din 
apropierea intersecţiei cu Aleea Pasărea în Văzduh, continuă prin carosabilul Drumului 
Valea Doftanei, apoi prin drumul de acces/servitute, până la limita din stânga proprietăţii și 
aerian pe proprietate; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori și 
iarbă/gazon din vecinătatea iraseului lucrării. 














În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior. 
În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de _1.5m_între 
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conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manua! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, îit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațitor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1849600/4749 O 291UN.200 ae | 
Către : S.C. ELECTRO TIRON S.R.L 


(Strada Lacului Ursului nr FC, sector 6, Bucureștii) 
( 


— — — 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1849600/04.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4749/05.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imahilniui situat pe strada Gheorgheni nr.36, sector 5, 
Bucureşti”, conform C.U. nr. 2 Ain în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
























a) C.U.nr. Jin şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ___.._..-. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 80m din care aprox. 36m pe domeniul 
public, pornind din PT1597, traseul străbate trotuarul numerelor pare a! străzii Gheorghieni 
și continuă până la imobilul alimentat precum și în incinta acestuia, la noul PT proiectat. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați dar s-a constatat existenţa vegetației spontane 










În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și j igaţi 
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suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştii. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





— N a _ = E ————— - _———_ = 7 APE i ra — _ 


Nr. 1849757147965 _29.1UN. zar 


Către : LUXTEN LIGHTING COMPANY pentru E-Distribuţie Muntenia 
(Str. Parângului nr.76, sector 1, București) 









cornel.cojocaru(luxten.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 




















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1849757/05.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4796/09.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică prin branșament 
electric subteran pentru imobilul situat în Strada Malul Mare nr.34, sector 1, București”, 
conform C.U. nr. „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP Sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17/m, având ca punct de pornire stâlpul 
LEA JT existent în trotuarul numerelor pare al străzii Malul Mare, aflat în apropierea 
imobilului cu nr. 36. Traseul străbate trotuarul până la noul BMPT amplasat la limita din 
stânga a proprietății situate la nr. 34 pe strada Malul Mare. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 36 se află un arbore în platbandă. De asemenea s-a 
constatat existența unui arbore aflat în platbandă și în dreptul imobilului situat ia nr 34 













În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 











a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederiior 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendroloaic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de !a finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările ŞI 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

|)  Nerespeciarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători peniru execuţia lucrării şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1850796/4866 29. IUN. 2020 


Către : S.C E-Distribuţie Muntenia S.A 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1850796/10.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4866/11.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imohilului situat pe 
strada Țărmului nr.17A, sector 1, București”, conform C.U. nr 
în conformitate cu H.C.G.M-B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția iucrărilor de infrastructură 
tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 













a) C.U.nr. 9 și planuri anexe; 

b) memoriul tennic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


plan de coordonare reţeie edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de alimentare cu energie electrică se va executa subieran, pe o lungime de 160m, 
având ca punct de pornire PTZ 2455 situat în incinta imobilului cu IE224488, lucrările 
subtraversează strada Țărmului și continuă pe drum proprietate privată. 
în apropierea traseului lucrărilor s-a contatat existența unor arbori şi a vegetaţie spontane. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1mîntre cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor si rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea _utilajelor_din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verițicărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1850799/10.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4867/11.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Mezeș nr.22, sector 1, București”, conform C.U. nr. „în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
tennico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 3016/14.02.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

pian de coordonare reţele edilitare; 

) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 190m, având ca punct de pornire PTM 
1067 existent la intersecţia străzii Matei Corvin cu strada Mezeș, lucrările subtraversează 
carosabilul străzii Matei Corvin și continuă prin trotuarul numerelor impare al străzii Mezeş 
iar în dreptul imobilului situat la nr.22 subtraversează carosabilui străzii Mezeș, FDCP-ul 
fiind proiectat ia limita din stânga a proprietății. 

b) În trotuarul numerelor impare al stăzii Mezeș se regăsesc arbori în alveolă și vegetație 
spontană, iar în apropierea imobilului situat la nr. 22, spre limita din dreapta a acestuia se 

află un arbore în alveolă. 
În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablui 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului iucrării, conform prevederilor 


SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arboritor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material! dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 
































Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1852935/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5097/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Popa Nan nr. 83-85, sector 2", 
conform C.U. nr. „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 





În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor; 

avizul Ministerului Culturii nr. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 255m pe domeniul public și privat; 
b) lucrarea se va executa din T 637 subteran, existent în trotuarul scuarului/spațiului verde de 
la intersecția str. Budila cu str. Țepeș Vodă și sir. Prof. Gheorghe Costaforu, continuă prin 
trotuarul str. Țepeș Vodă, subtraversează str. Ţepeş Vodă, prin trotuarul nr. pare al str. 
Țepeș Vodă, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Popa Nan, până la limita din stânga 
proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament (pastile cu arbori) și 
spaţiu verde/scuar din vecinătatea traseului lucrării. 





În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 







in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timoul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de_1m între cablul 
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“In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SA 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 



















prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiaru! și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1852936/509%  291U) 2030 


Către : S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 
(Str. Lacul Ursului nr.50, sector 6, București) 
. « Pi N ,) 


Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1852936/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5098/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat ne Aleea Botorani nr.25, sector 5, 
București", conform C.U. nr. _în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) C.U.nr. "şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 5; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 105m, având ca punct de pomire PIZ 
1553 existent în parcajul aferent blocului V49, continuă prin trotuar și subiraversează aleea 
Botorani până la imobilul situat la nr.25. 
b) În lateralul imobilului situat la nr.25, pe partea parcajului s-a constatat existența unor arbori. 
De asemenea în apropierea traseului lucrărilor există vegetaţie în grădinile blocurilor V49 și 
V50 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 859 171997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1853029/5099/ 29 ju, 221 


Către : D-na — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrației nr. 4, sector 1 























Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1853029/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5099/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Durău nr. 74, sector 1", conform 
C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , În 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriu! Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr. cu prelungirea valabilității până la data de 
și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector î; 

avizul Ministerului Culturii nr. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul str. Durău dintre imobilele cu nr. 70 
şi 72, prin trotuarul nr. pare al str. Durău, până la limita din stânga proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă (cu arbori și flori) 
din vecinătatea traseului lucrării. 
















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 


în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul! aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Către : RRG CAPITAL SRL 
(solicită ridicarea exeplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
compactedil(Oyahoo.com 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
































Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1852722/16.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5102/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă potabilă, racord canal apă 
menajeră și racord canal apă pluvială nentru imobilul situat ne Soseaua București- 
Târgovişte nr.11F”, conform C.U. nr. „n conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti si prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. „Xși planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului iucrării conform 
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrările de branșament apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilui situat la nr. 
11F pe șoseaua București-Târgoviște se vor executa astfel: 
-branșamentul de apă potabilă se va realiza pe o lungime de 19m și se va racorda la 
conducta existentă în carosabilul șoselei București-Târgoviște. 
-racordul de canaiizare se va realiza pe o lungime de 17m și se va conecta ia rețeaua 
publică de canalizare existentă în carosabilul șoselei Bucureşti- Târgoviște. 
b) În trotuarul numerelor impare al șoselei București- Târgoviște se află o platbandă continuă 
de aprox. 50cm lățime în care se regăsesc arbori. De asemenea pe terenul situat la nr. 11F 
se afă arbori, arbuşti şi vegetaţie spontană. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
In timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării disianței minime de 1.5m între 
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9) 


conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpui lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialuiui dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel esie interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantiul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1852724151037 29, IUN. 200 
Către : SC RRG CAPITAL SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 
















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1852724/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5103/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament apă potabilă, racord canal apă menajeră pentru imobilul situat pe șos. 
București-Târgoviște nr. 11 G, sector 1”, conform C.U. nr. cu 
prelungirea valabilității până la data de „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 






In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU. nr. cu prelungirea vaiabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 





















2 Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m branșament + 18m racord pe 
domeniu public; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul șos. București- Târgoviște din 
dreptul intersecţiei cu intr. Tribunei, perepndicular, până pe proprietate, 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu iarbâ/gazon de 
pe traseu și a arborilor din vecinătatea traseului lucrării. 





În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 


În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utiiajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştii. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabititate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1853130/5106/ 29 IUN. 2020 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1853130/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5106/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branșamente pe Drumul Lunca Prutului 
nr. 51-55, sector 3", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. 
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețeie edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3. 


Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 180m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Taifunului, apoi prin 
carosabiiul Drumului Lunca Prutului, până la aproximativ limita din stânga proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbanda (cu arbori și iarbă) 
din Aleea Taifunului sau a vegetației spontane din vecinătatea Drumului Lunca Prutului. 












În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
preved erilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proiejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventuaiele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 









Nr. 1853513 / 5151 / 


Către : SC GRID SITAL SRL - Str. Steluţei nr. 11, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-gu! Poligrafiei nr. 4, sector 7 
























Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1853513/17/.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5151/18.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fortunei nr. 89, sector 1, 
conform adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. rr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresei nr. emise de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiiul str. Fortunei, perpendicular, 
până la aproximativ limita din dreapta proprietății; 
c) la limita din dreapta proprietăţii există în platbandă 1ex. Tilia sp. (tei) & 20cm, h 8m, față de 
care sunteţi obligați să păstraţi o distanță de minimum 1,5m față de axul arborelui. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele produse la condiții meteo nefavorabile. 
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în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuriior 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și doar dacă se 
păstrează distanța minimă de 1.5m între conductă și axul arborelui din dreapta 
proprietății. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr, 1853510 / 5152 mii 
2 9. IUN. 2024 


Către : SC GRID SITAL SRL -— prin di. Stanciu Mihai - Str. Stelutei nr. 11, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 







Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1853510/17.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5152/18.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Munteniei nr. 26, sector 1", 
conform adresei nr “emise de ADP 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.8B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 






















În baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) Adresei nr. emise de ADP 1; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 






2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m pe domeniul pubiic; 
b) lucrarea de branşament de gaze naturale se va executa din conducta existentă în 
carosabilui str. Nuvelei, perpendicular, până la limita din dreapta proprietății situate la nr.26 
pe strada Munteniei; 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Asifel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
aiveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1850395 / 4868 / 
Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr. 63, sector 1 — enerconstruct(Oyahoo.com 
Spre ştiinţă: 


e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuja nr.1, sector 7 
e ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 



















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1850395/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4868/11.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Aviatorilor nr. 17, sector 1", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

9) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

avizul Ministerului Culturii nr. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 12.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 220m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din PTS 3765 din dreptul imobilului cu nr. 41 din bd. Aviatorilor, 
continuă prin trotuarul nr. impare al bd. Aviatorilor, subiraversează str. Virgil Drăghiceanu, 
apoi prin trotuarul nr. impare al str. Virgii Drăghiceanu, până la limita din dreapta 
proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament din pastile cu 

arbori. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablui 
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electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventuaiele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 


Exp. Rox ARASCA 
o zoo DĂ / 7 
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sim PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1851852/5023 DSL 


Către : DISTRIGAZ SUD REȚELE. pentru Engie România 
(Bulevardul Mărășești nr.4-6, corb B, Sector 4, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1851852/12.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5023/15.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Reamplasare branșament gaze naturale de pe proprietatea particulară situată pe 
bulevardul Gheorghe Magheru nr.16, sector 1, București”, conform C.U. nr. ) 
din 05.08.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.GMB. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrăritor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 

In baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv: 
















a) C.U.nr. din „ Planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare rețele edilitare: 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de reamplasare a branșamentului de gaze naturale se va executa subteran, pe o 
lungime de 40m, constând în reamplasarea branșamentului de pe proprietate particulară 
situată pe bd. Gheorghe Magheru nr.16 pe domeniul public, subteran prin aleea de acces 
dintre imobilele cu 1E226122 și IE203612 și se va cupla la rețeaua existentă în PC existent 
pe strada Pictor Arthur Verona. 

b) Pe terenul identificat cu 1E226122 s-a constat existența unor arbori și a vegetației 

spontane. 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea executiei lucrărilor. 
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b) 


C) 


În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manua! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 





dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suporiarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de reaiizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru executia iucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

!) Prezentul aviz este valabil numai_ însoțit de avizul Ministerului_Culturii_ și _lIdentității 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


intocmit, 
Anca Alexandr 





3 0. JUN. 2020 


Red:AA/3ex.-25.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
rw .omb.rofinstitutii/primaria/direcţii/directia_mediulavize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de ............... 
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Nr.1853101/151047 —O—TăWLI00 


Către : SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1853101/16.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5104/17.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Valea Doftanei 
nr. 131 B, sector 6", conform C.U. nr. conformitate cu H.C.G.MB. 
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 99m pe domeniul public; 
b) Lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Valea Doftanei, prin 
carosabilul Drumului Valea Doftanei, până la limita din dreapta proprietății situate la nr.13B. 
Se vor executa 2 branșamente din conducta ce se extinde în carosabilul Drumului Valea 
Doftanei, perpendicular, pe proprietate; 
c) În proximitatea lucrărilor, la limita de proprietate (pe domeniul public) cu Drumul Valea 
Doftanei s-a constat existența a 3 arbori. 
În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemu! radicular al materialuiui dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

?) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

PRIA Mg. 

DIRECȚOR.EXECURNV ADJUNCT, 

af. MIHĂILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1854037 / 5181 








Către : SC EDIL PROIECT SRL — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-gu/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854037/18.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5181/19.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extinderea și redimensionarea rețelei de apă potabilă pentru imobilul din str. Gheorghe 
Buciumat nr. 26, sector 1”, conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti: 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 







2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m pe domeniul public: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul intr. Gheorghe Buciumat, 
continuă prin carosabilul str. Gheorghe Buciumat, până la aproximativ limita din stânga 
proprietății; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbuşti 
plantați. 










În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și executia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 










a) 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va îi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 









Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


oa | + 


că 





30. IUN. 2020 


Red:P.R./4ex.- 29.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consuitare/avize_arbori, in_consultare.php „pe data de .................. 


Ag 
(8) 5 


» 
a 
zi 
- 
150 9001 + I50 14001 





N O a ddd id 


Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://mww.pmb.ro 











Pa mită 
al 7p 
-% [] 


i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 
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Nr. 1840918/1854374/3657/5252 021 NU ă 
Către : SC DSF PROJECT REȚELE SRL 


(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


bransamente(Gdsfretele.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1840918/07.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3657/08.05.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854374/19.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5252/22.06.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament gaze naturale 
pentru imobilul situat în strada Agapia nr.2, sector 1, București” conform C.U 

din „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor peniru avizarea, autorizarea, coordonarea 
și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 




















a) CU.nr. din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2: Urmare verificării pe teren din data de 12.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Agapia nr.2. Branșamentul va fi montat la 0,5m 
față de limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 2 pe strada Agapia. 

Pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
piantaţi. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










b) 













AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridi i imi 

















Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
htip://vw.pmb.ro 





e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 














Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 





an MIHĂILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Tur 


întocmit, 
Anca Alexandru 
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Nr. 1854112152557 03 VU 1010 





Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854112/19.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5255/22.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plutașilor nr. 71, sector 1", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m pe domeniul public: 
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul nr. impare al str. Plutașilor, 
perpendicular, până la aproximativ limita din dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori și flori din 
vecinătatea traseului lucrării. 












In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cabiul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proteiare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazu! în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul adminisiratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 


AC Cat 


Întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1854446/5287 0 3.1UL TI 





Către : UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ION MINCU. prin ACCEPT 
SRL 
(-Strada Academiei nr. 20-20, sector 1, București) 


(-Strada Lebedei nr. 14, sector 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă:- Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


- ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1854446/22.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5281/23.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. 18- 
20 situat pe strada Academiei”, sector 1, București conform C.U. nr. din 
„ în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 














a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) Plan Coordonare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 284m, pornind din rețeaua 
electrică subterană, cu manşonare în trotuarul străzii Edgar Quinet intersecţie cu Calea 
Victoriei, traseul străbate trotuarul numerelor pare a! străzii Edgar Quinet, subtraversează 
str. Academiei și continuă prin trotuarul numerelor pare până în dreptul imobilului situat la 
nr. 13-15 situat pe str. Edgar Quinet, subtraversează str. Edgar Quinet până la noul PT ce 
ve fi amplasat la limita de proprietate a imobilului situat cu adresa pe Academiei nr.18-20. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 



















În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si _Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTI V ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Pur 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1854856/5283 CLAN 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


contact Oaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1854856/22.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5283/23.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Sit. Constantin Godeanu  nr.30, sector 1, Bucureşti", conform C.U. 
nr. in în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. in Și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

d) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branșament gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 4m, 
pornind din conducta existentă în carosabilul străzii Sit. Constantin Godeanu. Capătul de 
branșament va fi pozat la 2m față de limita din dreapta a proprietății situate Ia nr. 30 pe str. 
Slt. Constantin Godeanu. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăritor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc. 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
3 IHAILESCU 
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ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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Întocmit, 
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Nr. 1804737/1854877/43853/528803, JL. 2020 


Către : Popescu Alina Adriana 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1804737/17.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13853/18.12.2019, completată cu documentaţia depusă la P.M.B cu 
nr. 1854877/22.06.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 5286/23.06.2020 prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branşament pentru 
imobilul situat pe str. Fabrica de Cărămidă nr.7S$, sector 1, București", conform C.U. 
nr. în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradaie) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) C.U.nr. -. Jin ) și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. „emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 








avizele/acordurile individuale ale deținătorițor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2; Urmare verificării pe teren din data de 05.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime 7m, având ca 
punct de pornire str. Fabrica de Cărămidă unde are punctul de cuplare, continuând până în 
dreptul imobilului situat la nr. 7S. Branșamentul va avea o lungime de 8,5m și se va lega în 
conducta nou proiectată, străbătând carosabilul precum și spațiul verde amplasat în fața 
imobilului situat la nr. 7S pe str. Fabrica de Glucoză. 

b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde situat în 
dreptul imobilului de la nr.7 S. De asemenea în dreptul imobilului se află un număr de 4 
arbori. 

În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime 1.5m între conductă 
și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

C) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 





a) 
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materialului dendrologic. În timpul! lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al! materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 


k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 










ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, | 
Alexandru NICOLAE 


Ci 
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Întocmit, 
Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 











Nr. 1855255 / 5337 / 


03 ti. AX 
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1855255/23.06.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 5337/24.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Pătrarului nr. 4 B, 
sector 6", conform C.U. nr. , în conformitate cu HC.GMB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 












in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.; 

9) adresa emisă de ADPDU sector 6. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseuiui lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 19,5m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pătrarului din dreptul 
imobilului cu nr. 2, prin carosabilul str. Pătrarului pe partea imobilelor cu nr. pare, până în 
dreptul imobilului branșat, iar branșamentul se execută din conductă, perpendicular, până 
pe proprietate; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 








Cz 







În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 

nr.3 la HCGMB _nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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C) 


d) 


autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
ga / 


” 


20.1UN. 2020 


Red:P.R./4ex.- 30.06.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1854945/5353 U3.1UL. == 


Către : APA NOVA BUCUREȘTI 
(Strada Tunari nr.60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București) 


Spre ştiinţă:- Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


- ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 










Referitor ia cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1854945/23.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5353/24.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Înlocuire reţea publică de apă potabilă pe strada 
Nataţiei (tronson între str. Jiului şi str. Izbiceni), sector 1, București”, conform C.U. 
nr. , În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
in baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) CU.nr. ) și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Noitificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul de traseu emis de ADP sector 1; 
Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de înlocuire a conductei de apă potabilă situată pe strada Nataţiei se va executa 
subteran, pe o lungime de 200m, și va cuprinde tronsonul situat între strada Jiului și strada 
Izbiceni. 

În trotuarul numerelor pare și impare al străzii Nataţiei se află arbori în platbande 
platbande întrerupte), arbuşti, precum și vegetaţie s 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















b) 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între cablul 
electric si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de am olasare. 
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9) 


h) 


j) 
k) 






În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualeior prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanu! localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platoande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii. 



































DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Su 


Întocmit, 
Alexandru ANC 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1854948 / 5354 / 





Către : SC APA NOVA SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 
* Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la PMB. cu nr. 1854948/23.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5354/24.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Inlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Alizeului, sector 6", conform C.U. 
nr. „, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 




















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) plan de coordonare reţele edilitare: 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

9) aviz emis de ADPDU sector 8; 

h) avizul Ministerului Culturii nr. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 602m pe domeniul public din care 425m 
este lungimea conductei proiectată, 40m este lungimea legăturilor la conducta existentă de 
apă, 18m este lungimea de racord a 6 hidranţi subterani de incendiu, 56m este lungimea 
de preluare a 56 de branșamente existente, iar 63m este lungimea de înlocuire a 7 
branșamente existente; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Alizeului, iar branșamentele și hidranţii subterani 
de incendiu în carosabilul și trotuarul str. Alizeului: N 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori din 
vecinătatea traseului lucrării. 












În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 
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a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscaie şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, it. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificărite şi 
complstările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București '. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviznu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul suni responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

h Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

ăzvan MIHAILESCU 

=, Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Cu 


SE Anale Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
PRD 
Cc 
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Nr. 1847838/1856098/4534/5409 








Către : E-Distribuţie Muntenia SA 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control — 
Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 

1847838/28.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4534/29.05.2020, completată cu 

documentația înregistrată la P.M.B cu nr.1856098/25.06.2020 și la Direcţia de Mediu cu 
nr.9409/26.06.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Alimentare cu energie electrică a locului de consum Centrul de Oncologie 

Pediatrică-Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „M.S. Curie”, imobil cu adresa b- 

dul Constantin Brâncoveanu nr.20 conform C.U. nr. din ), în 

conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 

privind aprobarea Normelor pentru avizarea autorizarea, coordonarea și execuţia 

lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

1, In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. dir _+și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. o” emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Primăria Sector 4: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.06.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 500m, având ca punct de 
pornire PT3393 existent în dreptul blocului B3 situat cu adresa pe bd. Constantin 
Brâncoveanu, continuă prin carosabilul și trotuarul aleii de acces bloc B5, B4, B3, 
subtraversează și continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Împăratul Traian, 
subtraversează și străbate trotuarul străzii Soldat Mincă Dumitru iar traseul se 
incheie la noul punct de conexiune amplasat în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru copii '"M. Curie”. De asemenea se va racorda și în PT 4462 urmând să 
străbată trotuarul străzii Soldat Mincă Dumitru până la noul punct de conexiune 
amplasat în interiorul spitalului. 

b) Pe strada Împăratul Traian se află arbori în alveolă. De asemenea lângă PT 4462 

se află arbori. În proximitate s-a constatat existenţa spaţiilor verzi îngrădite (arbori, 

vegetație spontană, arbuști în grădini de bloc). 
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b) 


9) 


în urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de îm între 
cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


h) În cazul execuției proiectului în perioada 19 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 





prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 


i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
van MIPMILESCU ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 








Alexandru NICOLAE 
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Alexandru ANC 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1855801/5362 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sk Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr, 
1855801/24.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5362/25.06.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Popa Savu nr.22 (corespondent cu bd. Aviatorilor nr. 25)", conform C.U. nr. 

din în conformitate cu H.C.G.MB. m. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 

aviz de traseu emis de Administratia Străzilor Bucuresti: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament gaze naturale pentru imobilul din strada Popa Savu nr.22 se vor 
executa subteran, pe o lungime de 7m, având ca punct de pornire conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul bd. Aviatorilor, branșamentul se va poza la limita din 

stânga a proprietăţii, latura din bd. Aviatorilor ( corespondent cu bd. Aviatorilor nr.25) 

b) În proximitatea lucrărilor de branșament gaze naturale, în trotuarul numerelor impare al bd. 
Aviatorilor, în dreptul imobilului situat la nr. 25 se află doi arbori în alveolă. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















































AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, it. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantui lucrării, sunt răspunzători pentru executia lucrări! Și 
pentru respeciarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Prezentul aviz este valabil numai însoţit _de avizul Ministerului Culturii şi lIdentitătii 


Naţionale. 


Pe 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 
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Nr. 1855845 / 5398 (18491 98/4747)/ 





Către : SC ORION PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SRL - prin d-na — 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la PMB. cu nr. 1849198/04.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4747/05.006.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1855845/25.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5398/26.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă la imobilul din 
str. Nordului nr. 1, sector 1", conform C.U. nr. „, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 















In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşii; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
€) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 1m pe domeniul public, în 
parc; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în parc, aproape de limita acestuia, 
perpendicular, până la instalația interioară de apă potabilă, ce nu face obiectivul 
prezentului proiect: 

c) branșamentul se execută viz-a-viz de imobilul nr. 60 din șos. Nordului, în partea din stânga 
accesului auto; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului specifică 
parcului (arbori, iarbă/gazon, plante perene, arbuști, gard viu) sau a arborilor situați în 
platbandă. 

















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de înce 














ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
perea execuţiei lucrărilor. 
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În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. n, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

Beneficiarul şi proiectantul suni responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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al 77, 


si PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-gul Poligrafiei nr. 4, sector 7 







Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1855802/24.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5363/25.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Miercani nr. 103, sector 1", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 


e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
î) avizul Ministerului Culturii nr. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 9m pe domeniul public: 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Miercani, perpendicular, 
până la limita din dreapta proprietăţii; 
c) la limita din dreapta proprietăţii există în pastilă 1ex. Juglans nigra (nuc) 8 15cm, h 6m, 
față de care sunteți obligaţi să păstraţi o distanță de minimum 1,5m față de axul arborelui. 







In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Cc) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În time ul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționai sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea. coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviznu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și doar dacă se 
păstrează distanța minimă de 1.5m între conductă și axul arborelui din dreapta 
proprietății. 

) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 



















EXECUTIV ADJUNCT, 
Car MINĂILESCU 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1855910 /5397/ 08 IUL 2020 





Către : SC APA NOVA SA - Sir. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la PMB. cu nr. 1895910/25.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5397/26.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branșament de apă potabilă și și refacere cămin de racord de canalizare pentru 
imobilul din str. Gheorghe Țiţeica nr. 167, sector 2", conform CU. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 



















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe: 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 


e) avizul favorabil emis de ADP sector 2: 
f) avizul Ministerului Culturii nr. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2m branșament și 1,3m 
racord pe domeniul public și privat ; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Serghei Vasilievici 
Rahmaninov, perpendicular, până la limita din stânga proprietăţii, iar refacerea căminului 
de racord se execută pe domeniul privat; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 



















In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AViz FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



































DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1856344/5458 08 





Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1856344/26.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9458/29.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament apă și racord canalizare pentru imobilui 
situat pe strada Miron Costin nr. 50, sector 1, București”, conform adresei ADP S1 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr. 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 





















2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament de apă și racord canalizare se va executa subteran, după cum 
urmează: branșamentul de apă va avea o lungime de 6m și se va racorda la conducta 
publică de apă potabilă existentă pe strada Miron Costin ; racordul de canalizare se va 
executa pe o lungime de 7m și se va lega în rețeaua publică de canalizare existentă pe 
strada Miron Costin. 

b) traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei 



















proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureșii'. 
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
IHAILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, | 
Alexandru NICOLAE 


Sir 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 5 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1857127/5493 
Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA 
(solicită ridicare exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 
(Şos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1857127/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5493/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Exindere conductă de gaze naturale şi bransamente pe 
Drumul Gura Putnei nr.108, sector 3, Bucureşti”, conform C.U. nr in 

„în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) C.U.nr. din . și planuri anexe; 

b) Memoriuliui tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) Acord Direcţia Servicii Publice Sector 3, care va preciza străzile recent modernizate prin 
investiţia sectorului şi care sunt afectate de lucrări: 
FĂ Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18, astfel: 
-extindere conductă gaze naturale cu lungimea de 15m, din conducta existentă în 
carosabilul Drumului Gura Putnei, în dreptul imobilului cu IE 223048 unde va avea punctul 
de conexiune. 
-branșamentul va avea o lungime de 3m și va porni din noua conductă proiectată, 
alimentând imobilul situat pe Drumul Gura Putnei nr. 108. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuşti 
plantați. 














În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. n din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localită ilor, republicată, cu modificările si 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 










DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


CA, ( Pi JA. 
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Nr. 1855803/5364 10 IUL 270 | ali 


Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 





Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1895803/24.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5364/25.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Caransebeș nr.2, sector 1, București", conform C.U. nr. ' din 

, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr. din și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale existentă pe strada Caransebeș, iar postul de reglare-măsurare 
se va amplasa la la 5m faţă de limita din dreapta a proprietății situate pe strada sir. 
Caransebeș nr.2. 

b) În trotuarul numerelor pare al străzii Caransebeș se află arbori în alveolă. De asemenea 
spre limita din dreapta a proprietății situate ia nr. 2, în proximitatea lucrărilor, s-a constatat 
existența unui arbore în alveolă. 

in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
eiectric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8991/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 






a) 
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dotare. 





răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 






produse prin prăbuşirea acestora. 






proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 







alveole, etc.) 









stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 






verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


d 





pentru respectarea condiţiilor din aviz. 







AO. PAR: 


m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
n MIHĂILESCU 









Alexandru NICOLAE 
ur 
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intocmit, / Y, 


Alexandru Anca / 


Red:AA/3ex.-08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arboritor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 


d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 


e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 


î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 


9) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 


h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 


i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 


k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
I) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 


b . .ccseaaanoan.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





a a 


Nr. 1856488 / 5458 / 





Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS5 — Administraţia Domeniului Public sector 5 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-17 „ sector 5 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cunr. 1856488/26.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5456/29.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente (în viitor MP) pe 
str. Găiceana nr. 15, sector 5", conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spațiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Pian de coordonare reţele edilitare: 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 


[i 


î) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5. 











pi Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Găiceana, din dreptul 
imobilului cu nr. 13, prin carosabilul str. Găiceana, până în dreptul imobilului branșat, iar 
branșamentul se execută din conductă perpendicular, până pe proprietate: 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 













În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabi! numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind avrobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureșii . 
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
e) Beneficiarui și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exaciitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Răzvan MIHĂILESCU 
Șef Serviciu Avize şi Acorduri 


Alexandru NICOLAE 


|; D 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


SS S: 
dci , PA 





07, UL. 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





CE E oC 


Nr. 1845312/1857118/4235/5495 





Către : SC ERBAȘU CONSTRUCT SA 
(solicită ridicare exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1845312/22.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4235/25.05.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857118/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9495/30.06.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pe drumul Gura Făgetului și drumul de acces cu 1E226427 şi IE 
225711, până în dreptul imobilului cu nr,.104, sector 3, București", conform C.U. 
nr. „, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.MB. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Şi execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 





















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 









d) Plan de coordonare reţele edilitare: 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice — PS3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere și branșament se va executa subteran, pe o lungime de 97m ( din 
care 3m pe domeniul public), pornind din conducta existentă pe strada Gura Făgetului. 
Conducta va fi montată subteran prin carosabilul drumului de servitute cu IE226427 și IE 
225711 până în dreptul imobilului cu nr. poștal 104 pe Drumul Gura Făgetului unde va 
avea cap terminal. 

b) În apropierea traseului se află vegetaţie spontană 











În urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/aazon). 






>>> ——O 
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordu! administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
IS 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


(d Ad 5 
Pai 
, 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 


07. 1UL. 2020 


Red:AA/3ex 08.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 

















Nr. 1857121/5497 VOL A — | 


Către : SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA 
(Solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1857121/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9497/30.08.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și bransamente pe 
strada Gospodăriei (imobil nr, 11), sector 3, București” conform C.U din 
>, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) C.U.nr. din și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 








d) plan de coordonare reţele edilitare: 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 

aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice- PS3: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 62m (93m extindere+9m bransament), 
având punctul de cuplare în conducta de gaze naturale existentă pe strada Gospodăriei în 
dreptul imobillelor cu 1E234640 respectiv IE211025, pe un traseu ce continuă prin 
carosabilul străzii Gospodăriei iar branșamentul se va monta la limita din stânga a 
proprietății situate la nr. 11 pe strada Gospodăriei. 

b) In apropierea laturei din stânga a imobilului situat la nr. 11 pe strada Gospodăriei, pe 

trotuarul numerelor impare s-a constatat existența a doi arbori şi a vegetației spontane. 
















În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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dotare. 








produse prin prăbuşirea acestora. 






proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 








alveole, etc.) 








stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 






verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 






pentru respectarea condiţiilor din aviz. 








Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Alexandru NICOLAE 
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Întocmit, 
Alexandru ANC 
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prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arboritor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 





d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular a! materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 


f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectati de realizarea 


9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel esie interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 


h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 


i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 


k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 


07, UL. 2020 


n... ..d.cansaae 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1857010 5500 / 10. IUL. 2 





Către : SC APA NOVA SA - prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857010/29.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5500/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Vultureni nr. 70, 
sector 4", conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 










in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


















2, Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ Sm branșament și 7m 
racord pe domeniul public și privat (aproape de limita de proprietate); 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Vultureni, perpendicular, 
până în dreptul proprietăţii cu nr. 70; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbușşti 
plantați. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabi! numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
A afl Şef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


| Ă 
F 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


PR 





07.1L 20 


Red:P.R./4ex.- 06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://rww.pmb.rolinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare-php „pe data de .................. 
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îm. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1856888/5502 i ( 


Către : Doamna FLOREN ȚIU IOANA-DIANA 
(Str. Buzești nr.61, bl.A6, sc.1, et 5, ap.30, Sector 1, București - persoană de contact doamna- 
Mladen Luminiţa) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 

1856888/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5502/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 

specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe 

strada Carpenului nr. 66, sector 1, București”, conform C.U. nr. din 
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 

aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 

următoarele: 

in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr. Ei "şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

document de avizare emis de către Com 
































pania Naţională de Căi Ferate „CFR,SA 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m, având ca punct de pornire din 
stâlpul LEA JT existent în trotuarul numerelor impare în dreptul imobilului cu nr. 59 situat 
pe sir. Carpenului, traseul străbate trotuarul numerelor impare, carosabilul străzii 
Carpenului și trotuarul numerelor pare, până la un nou BMPT proiectat pe proprietatea 
aflată la nr. 66 pe str. Carpenului. 

b) in trotuarul din fața proprietății situate la nr.86 pe strada Carpenului se regăsesc arbori în 
alveolă. De asemenea, lângă stâlpul LEA situat în trotuarul numerelor impare în dreptul 
imobilului aflat la nr. 59, se află un arbore în alveolă 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cabiul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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n) 








utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţitor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






























ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


L ] 


Întocmit, | 
Alexandru ANCA 






Red:AA/3ex.-06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 














Nr. 1856883/5503 
Către : Doamna FLORENȚIU IOANA-DIANA 


(Str. Buzești nr.61, bl.A6, sc.1, et.5, ap.30, Sector 1, București - persoană de contact doamna- 
Mladen Luminiţa) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1856883/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5503/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă și racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe strada Carpenului nr.66, sector 1, București”, conform C.. 
nr, , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecție a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. Jin și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
document de avizare emis de către Com 





















pania Naţională de Căi Ferate „CFR,SA 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările de branșament apă potabilă și racord canalizare se vor astfel: 

-branșamentul de apă va avea lungimea de 5m și va fi racordat la conducta publică de apă 
potabilă aflată pe strada Carpenului. 

-racordul de canalizare va avea o lungime de 7m şi se va conecta în rețeaua publică de 
canalizare existentă pe strada Carpenului. 

b) În trotuarul din fața proprietăţii situate la nr.66 pe strada Carpenului se regăsesc arbori în 
alveolă. De asemenea, la limita din dreapta a proprietăţii, în apropierea viitorului traseul al 
lucrărilor, se află un arbore în alveolă. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


În situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între cabiul 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 









a) 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventuaiele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reaiizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, îit. î, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . | 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezenţul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



































































































DIRECTOR EXECUTI V ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 





Întocmit, 
Alexandru ANCA 






Red:AA/3ex.-06.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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a PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 














IUL. 


Către : SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA - prin di. — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Nr. 1857123 / 5496 / 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857123/29.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5496/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere rețea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe șos. Vărtejului 
(Subtraversare parţială) și pe terenul cu IE 209747, IE 203060 pentru imobilul cu nr. 72 C din 
șos. Vărtejului, sector 5", conform C.U. nr. „ în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 


stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 









In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 









a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare reţele edilitare: 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 69m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul şos. Vărtejului, subtraversează 
şos. Vărtejului, continuă prin drumul de servitute, drum de pământ, până la limita din 
dreapta proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați, există vegetaţie spontană şi gard viu. 








În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
compietările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea s 
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alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

d) Nerespectarea celor menţionaie în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuriior 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1857120 / 5498 / 


ap 


5. 1UL 


Către ;: SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 





Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857120/29.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5498/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere rețea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe şos. Bucureşti- 
Măgurele (subtraversare parţială) şi pe terenul cu IE 213910 pentru imobilul! cu nr. 49 M din 
şos.  Bucureşti-Măgurele, sector 5', conform CU. nr. „ÎN 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 

















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 183m:; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul şos. Bucureşti-Măgurele, 
continuă prin trotuarul nr. impare al şos. Bucureşti-Măgurele, apoi prin drumul de servitute, 
până ia limita din stânga proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați. 
















n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea. 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 


stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 


arț. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


infrastructură (tehnico-edilitare și 


d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 


e) Beneficiarui și proiectantui suni responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 


cuprinse în documentația care a constituit la 
Prezentul aviz are termen 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1857016/5499  151UL zi 


Către : APA NOVA BUCUREȘTI S.A 
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1857016/29.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5499/30.06.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Paleologu 
(tronson între str. Negustori și Calea Moșilor), sector 2, București”, conform C.U. 
nr. în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
1, In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr.! din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 1003/27.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare: 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

f) aviz detraseu emis de Administrația Străzilor București; 

9) avizul favorabil emis de ADP sector 2: 

h)__avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de înlocuire rețea publică de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 
120m, umând să se desfășoare pe același traseu de canalizare existent, situat pe strada 
Paleologu. Lucrările se vor desfășura pe tronsonul situat între str. Negustori și Calea 
Moşilor. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 













AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale 
obi 















proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveți 
igaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea executiei lucrărilor. 
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





———— —— ZE ar —— — Pa — E 


Nr. 1857013 / 5501 / 





Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str, Domnița Ancuța nr.1, sector 1 
e ADP Sector - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857013/29.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5501/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Inlocuirea reţelei publice de canalizare pe bd. Mareşal A. Averescu, sector 1", conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare rețele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.; 

9) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 455m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Mărăşti, prin carosabilui 
bd. Mărăşti, apoi prin carosabilul bd. Mareşal A. Averescu, până la intersecţia cu bd. lon 
Mihalache; 

c) se înlocuiesc şi se execută 6 racorduri noi/existente, 16 cămine de vizitare noi şi 7 guri de 
scurgere, inclusiv racordul; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă (cu arbori, gard viu 
şi iarbă/gazon) şi spaţiu verde bloc (cu arbori, gard viu, iarbă/gazon). 












În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL. 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
in_timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distantei minime de 1.5m între 





a) 
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conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identitățţii 
Naţionale. 

l) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii și doar dacă se 
păstrează distanța minimă de 1.5m între conductă și axul arborilor din vecinătate 
traseului. 

n) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1857432 / 5544 / 15 IUL 20 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 7 8-20, sector 3 





Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857432/30.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5544/01.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe bd. Bucureştii Noi (nr. 25, corpurile 
de clădire A, B și E), sector 1", conform C.U. nr. „ în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 










In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 









a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 162,1m pe domeniul public 
și privat; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Bucureştii noi, 
perpendicular, până pe proprietate și pe proprietate, branșând corpurile A, B si E; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori din 
vecinătatea traseului lucrării. 










În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obiigația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 


utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămâniului sau aitor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 






Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 1 8-20, sector 3 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857634/30.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5545/01.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe bd. Bucureştii Noi (nr. 25, corpurile 
de clădire C și D), sector 1", conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) plan de coordonare reţele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 
Î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 80m pe domeniul public și 
privat; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Bucureștii noi, 
perpendicular, până pe proprietate și pe proprietate, branșând corpurile C si D; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existenie în platbandă cu arbori. 









In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările ŞI 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astiel esie interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură  (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitaie va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


Pi 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1857639/5546 


151UL 2 
Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor ia cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1857639/30.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9546/01.07.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
Drumul Plaiul Nucului, pentru imobilul situat la nr.72A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. 
nr.33R1799742 din 15.01.2020, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 33R1799742 din 15.01.2020 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. 1211/30.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare: 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o jungime de 112m, reprezentând 10m branșamentul 
de gaze naturale și 102m exinderea conductei. Punctul de racordare va fi în conducta 
existentă pe drumul Plaiul Nucului iar lucrările continuă prin drumul de pământ până la 
imobilul situat la nr. 72A (IE263168). 

b) În proximitatea lucrărilor se regăsesc arbori răsăriți spontan precum şi vegetație spontană. 


























in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării. conform 
prevederilor SR 8597/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteii 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriu Municipiului București . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1857606/5547 


Către: SC DSF RETELE SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și branșamenie pe strada 
Cărăușilor, sector 2, Bucureşti” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1857606/30.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9947/01.07.2020, prin care solicitaţi 
aviz de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere conductă gaze naturale și 
branşamente pe strada Cărăușilor, sector 2, București”, cf. CU nr.202R1821712 din 
02.03.2020, vă comunicăm că pentru emiterea unui punct de vedere asupra lucrării 
solicitate, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București este necesar să completaţi documentaţia cu următoarele acte: 

- Aviz emis de către: Telekom 
- Acord ADP sector 2 (aviz de traseu), care va preciza străzile recent modernizate 
prin investiția sectorului și care sunt afectate de lucrări 


Actele se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului București din 
B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5 sau pe adresa de e-mail relatiipublice Apmb.ro 

În urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea 
altor documente necesare emiterii avizului. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Răzvan MIHAILESCU 

ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 
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Nr. 1857353,1858836 / 5550,5700 / 951UL 2020 


——————]—[ e ——— 





Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857353/30.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5550/01.07.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1858836/03.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5700/06.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare pentru imobilul din str. Paul Orleanu nr. 6 A, sector 5”, conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs,, respectiv: 










a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 









2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 5m branșament + 8m racord, 
pe domeniul public și privat; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Paul Orleanu, 
perpendicular, până pe proprietate: 
Cc) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în scuarul vis-a-vis de 
proprietate, cu arbori. 











În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 


În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 
materialului dendrotogic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemeniarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii 
Naţionale. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili peniru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 











Nr.1858253/5628  Î5.IUL 2020 za 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1858253/02.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5628/03.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Bd. Ferdinand | nr.126D, sector 2, Bucureşti”, conform C.U. nr. în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
























a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. ! emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 








d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administratia Străzilor București; 

avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 38m, având ca punct de cuplare 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilui bulevardului Ferdinand |, traseul 
străbate scuarul pietonal până ia noul post reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita din 
stânga a proprietăţii situate pe bd. Ferdinand | nr.126D. 

b) Traseul traversează un scuar pietonal pe care se află arbuști în ghiveci și un spaţiu verde 
(delimitat printr-un gard metalic) în care se regăsesc arbori. De asemenea, la limita din 
dreapta a proprietății situate pe bd. Ferdinand | nr. 126D se un arbore în alveolă 

In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 


utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distruaă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, it. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 19 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. ( 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Cui 


întocmit, 
Alexandru ANC 
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sa PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1857130 / 5494 / 


Către : SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA - prin di. — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1857130/30.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5494/30.06.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente (în viitor MP) pe Drumul 
Dârvari și pe drumul de acces cu IE 233953 pentru imobilul cu nr. 34 E din Drumul Dârvari, 
sector 5", conform C.U. nr. „, în conformitate cu H.C.GMB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 














In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 67m pe domeniul public și 
privat; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în Drumul Dârvari, drum de pământ, 
continuă prin Drumul Dârvari, apoi prin Drumul de servitute, până la limita din stânga 
proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării, 

vegetaţie spontană și arborii ia limita de proprietate. 










In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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9) 


k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia da 






În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarui și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

ta emiterii. 
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Si PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





00-A i E 23 E E 


L. 2020 


Către : ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA 
(Strada Gheorghe lonescu nr.8B, sector 2, Bucureşti) 


Nr. 1858933/5698 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1858933/03.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5698/06.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
strada Sit. Gheorghe lonescu, pentru imobilul situat la nr. 8B, sector 4, Bucureşti”, conform 
C.U. nr. ) în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 





1. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nmr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețeie edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală-PS4; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m, astfel: 
-extinderea conductei de gaze naturale va avea o lungime de 19m pornind de la punctul de 
cuplare aflat pe strada Sit. Gheorghe lonescu în dreptul imobilului cu nr. GA, până la 
capătul terminal aflat în dreptul imobilului situat la nr. 8B. 
b) —branșamentul va avea o lungime de 5m și va alimenta imobilului situat pe strada Sit. 
Gheorghe lonescu nr.8B 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 












DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCI, 





2, eine ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexanaru NICOLAE 


Întocmit, 


Alexandru ANCA ] 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1859215/5732 17101 awp 


Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1859215/06.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5732/07.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Nicolae Caramfil nr.74A, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. ) 
din „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.GMB. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. din ianuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 415/14.01.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti 
d; Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilui străzii Nicolae Caramifil iar postul de reglare-măsurare se 
va amplasa la limita de proprietate a imobilului situat la nr.74A pe str. Nicolae Caramfil. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 



































b) 














AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în 















perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de_ avizul Ministerului Culturii si _Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 





Alexandru NICOLAE 
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Întocmit, 


Anca 2 
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îi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1789001/1859315/12445/5734 


Către : SC LUXTEN LIGHTING CO SA- prin domnul Cojocaru Corneliu 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1789001/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12445/05.11.2019, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1859315 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5734/07.07.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului din strada Pădurii nr.1A, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. 

), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) C.U.rr. din ) şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branșament electric se va executa subteran, pe o lungime de 97m, având ca 
punct de pornire CS existent în trotuarul numerelor impare al străzii Câmpinița, continuă 
prin trotuarul numerelor impare al străzii Câmpinița, prin trotuarul numerelor impare al 
străzii Pădurii, până la o noua cutie de furnizare ce se va amplasa la limita de proprietate a 
imobilului situat la nr. 1A pe strada Pădurii. 

b) În dreptul imobilului situat la nr.1A pe strada Pădurii se regăsesc 2 platbande întrerupte și 
delimitate cu gard metalic, în care se regăsesc arbori și gard viu, iar în trotuarul numerelor 

impare al străzii Câmpiniţa se regăsesc platbande cu arbori, fiori ornamentale și vegetație 
spontană. 
În urma analizei documentației depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 






























AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

































ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


- 775 
([/ Ț 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1788997/1859310/12444/5735 * NUL. 2040 


Către : SC LUXTEN LIGHTING CO SA- prin domnul Cojocaru Corneliu 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1788997/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12444/05.11.2019, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1859310/06.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5735/07.07.2020, 
prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului din strada Muzeul Zambaccian nr.8, sector 1, București”, conform C.U. 
nr.339R/1722174 din 14.05.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
comunicăm următoareie: 

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. și planuri anexe; 

Memoriului tehnic: 

Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data 10.07.2020 a traseului lucrării conform informațiilor 
din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind prin manșonarea cablului de 
joasă tensiune existent în trotuarul străzii Muzeul Zambaccian, îraseul continuă prin trotuar 
până la noul FDCP proiectat în incinta imobilului situat la nr. 8 pe strada Muzeul 
Zambaccian. 
pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbușşti 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc. 
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In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specițică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi executia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul _aviz_este_vaiabil numai _ însoţit de _ avizul Ministerului _Culturii_si_ identităţii 
Nationale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1859308 / 5736! 17 IUL 2070 


Către : SC LUXTEN LGHT COMPANY SA - prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1859308/06.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5736/07.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Temişana nr. 17, sector 1", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ȘI 
execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 












In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Plan de coordonare rețele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) avizde traseu emis de ADP sector 7. 












2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 45m; 

b) lucrarea se va executa din CD 1984 existent în trotuarul str. Temișana la intersecţie cu intr. 
Temișana, subtraversează Intr. Temișana, continuă prin trotuarul nr. impare al str. 
Temișana, până la limita din stânga proprietăţii: 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați. 









In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1859724 / 5786 / 
Către : SC ELECTRO TIRON SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1859724/07.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5786/08.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Plaiul Nucului nr. 54 B, sector 
1", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiuiui București, vă comunicăm următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


















2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 110m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din CD existentă în Drumul Paiul Cornului(drum de pământ/pietriş), 
continuă prin Drm. Plaiul Cornului, apoi prin Drumul Plaiul Nucului (drum de 
pământ/pietriș), până pe proprietate; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați, există vegetaţie spontană și arbori răsăriți spontan. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. în, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însotit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 


d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1859872/5787 


Către : SC APA NOVA SA 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1859872/07.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5787/08.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă și racord canalizare pentru 
imobilul situat pe strada  lezeru  nr.23, sector 1, București”, conform C.U. 
nr. in +, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 











a) C.U. nr. ) şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureştii; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
Urmare verificării pe teren din data 10.07.2020 a traseului lucrării conform informațiilor 
din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) -Branșamentul de apă potabilă pentru imobilul situat pe strada lezeru nr.23 va avea o 
lungime de 1m și se va racorda în conducta publică de apă potabilă existentă pe strada 
lezeru. 

-Racordul de canalizare pentru imobilul situat pe strada lezeru nr.23 se va executa pe o 
lungime de 1m și va fi legat la rețeaua publică de canalizare 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 23 pe strada lezeru se află o platbandă de aproximativ 1m 

lățime în care se reg 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




























e _ , ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
| Alexandru NICOLAE 


Întocmit, / 
Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1860190 / 5817 / 7. IUL 2 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de ia registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, el. 1, sector 4 




















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1860190/08.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5817/09.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din 
str. Anghel Moldoveanu nr. 61, sector 4", conform C.U. nr. , În 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicâăm următoarele: 





In baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 















2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 11m branșament + 7m 
racord, pe domeniu! public; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Anghel Moldoveanu, 
perpendicular, până pe proprietate; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament (pastile cu arbori) 

din vecinătatea traseului lucrării. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
UKAS 
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In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, îit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, it. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1859304/5737 AA 


Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 










Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1859304/06.07.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5737/07.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Armenească nr.35, Sector 2, Bucureşti”, conform C.U. nr. din 

, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. in! și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) pian de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 

aviz de traseu emis de ADP sector 2; 
Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de alimentare cu energie electrică se va executa subteran, pe o lungime de 170m, 
având ca punct de pornire postul de transformare 4076 aflat pe proprietatea imobilului cu 
IE2020061, traseul continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Toamnei, 
subtraversează strada Corbeni și continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii 
Armenească iar în dreptul imobilului cu nr. 36 subtraversează carosabilul urmând să 
alimenteze imobilul situat ia nr. 35 aflat pe strada Armenească. 

În trotuarul numerelor pare al străzii Toamnei s-a constatat existența unor arbori în alveolă 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazu! în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului _Culturii_și_Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexanaru NICOLAE 


Ps 


* 


/ (a 





Întocmit, 
Alexandru ANCA 


17,11. 2070 


Red:AA//ex -16.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.ro/instițutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori_in_consultarefavize arbori in consultare.php , pe data de ............... 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://.pmb.ro 





-.|: 
î 
7 


1. 


= 
& 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





P 


a E e 





Nr. 1859748/5785 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1859748/007.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5785/08.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe 
Drumul Cristești nr. 5, sector 1, București", conform C.U. nr. ' din 

„, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 

in baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. din 2 și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. ! emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele ediiitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

avizul de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branşament electric se va executa subteran, pe o lungime totală a cablului de 
26m (14m săpătura), pornind din reţeaua stâlpul LEA JT situat pe partea numerelor pare a 
drumului Cristești. Traseul străbate drumul de pământ al drumului Cristești până la noul 
BMPT nou proiectat ce va fi amplasat la limita de proprietate al imobilului situat la nr. 5 pe 
drumul Cristești. 

b) În vecinătatea traseului lucrărilor se află vegetație spontană. 

n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 
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La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de reaiizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). De eliminat 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1782019/1788010/1860530/11523/12342/5853 ? î || AA 


Către : SC APA NOVA SA 
(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1782019/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11523/14.10.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788010/31.10.2019 respectiv 1860530/09.07.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr.12342/01.11.2019 respectiv 5853/10.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branșament apă și racord canal pentru imobilul situat pe strada 
Duioșiei nr.30, sector 1, București”, conform C.U. nr. lin ! 9, în 

conformitate cu H.C.G.M. B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 















a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşii; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului iucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, pentru branșamentul de apă potabilă, pe o lungime de 
1m, pornind din tronsonul de branșament executat pe strada Duioşiei în dreptul imobilului 
cu nr. 30. 

b) Pe trotuarul situat în dreptul imobilului situat la nr .30 pe str. Duioșiei se regăsește o 
platbandă întreruptă ce conţine vegetaţie spontană, de asemenea spre limita din dreapta a 
proprietăţii se regăsesc arbori în platbandă. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 











ae LAQA 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
nttp:/Ammw.pmb.ra DA Ant 





150 9004 « ISO 14001 001 








d) 


e) 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050913, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 921.305.55.00 
http:/Aww.prab.ro 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 





utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorutui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, Iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 





























Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1860906/5857 ? LU |. 2020 


Către : SC AV! PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 











Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1860906/09.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5857/10.07.2020, prin care soiicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Podului nr. 88 BIS, sector 1, București", conform C.U. nr.512/56TEIDD/P/51028 din 
18.12.2019, în conformitate cu H.C.G. M. B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
1 In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 12/56TEIDD/P/51028 din 18.12.2019 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 19372/25.09.2019 emisă de Agenţia pentru Proteciia Mediului 

Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Podului. Branșamentul va fi pozat la 2m 
faţă de limita din dreapta a proprietății situate la nr. 88BIS pe strada Podului. 

b) În proximitatea lucrărilor, în trotuarul aflat în dreptul imobilului situat la nr. 88BIS pe strada 

Pădurii, se află arbori în alveolă şi vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.9m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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d) 


e) 


9) 





materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul! aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform |; 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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d PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1861037/5906 24 1UL. 4 
Către : DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL 
( Bd. Mărăşeşti nr.4-6, corp B, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, București 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1861037/10.07.2020 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5906/13.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale şi branșamente pe 
strada Estacadei, pentru imobilul situat la nr. 1, sector 6, București", conform C.U. 
nr. din , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 402/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.nr. ) şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Plan de coordonare rețele ediiitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
adresa emisă de către ADPDU Sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale și branșament se va executa subteran, pe o 
lungime de 38m, pornind din conducta existentă în carosabilul străzii Estacadei unde se va 
afla punctul de cuplare, traseul continuă prin carosabilul străzii Estacadei până în dreptul 
imobilului situat la nr. 1, unde va fi executat un branșament nou ce va alimenta imobilul 
imobilul situat la nr. 1 pe strada Estacadei. 

b) Pe strada Estacadei, pe partea numerelor pare în dreptul imobilului situat la nr.2 se află un 
arbore în spaţiu verde neîngrădit şi vegetaţie spontană, de asemenea, pe partea numerelor 

impare se află vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
aiveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în ; 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării Și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
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di PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1861398/5953 21 1UL. 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


































Referitor ia cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1861398/13.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5953/14.07.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie racord de canalizare pentru imobilul din 
strada Episcopul Chesarienr.9, sector 4, București”, conform C.U. nr din 

, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 





1. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. Ei şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală- Primăria Sector 4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de execuţie racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Episcopul 
Chesarie nr. 9 se va executa subteran, pe o lungime de 6m, și se va lega în canalizarea 
publică existentă pe strada Episcopul Chesarie. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 










—— 
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C) 


completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveoie, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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sia PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





13, JUL. 2020 


= e RR 


Nr. 1841600/1851608/1850310/1863208/3725/5021/4850/6122 


Către : Doamna Ghinea Marina Lorena 
(Str. Levănțica nr.1, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
(Ș$os. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 
















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1841600/11.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3725/12.05.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la  P.M.B. cu nr.  1851608/12.06.2020,  1850310/09.06.2020 respectiv 
1863208/17.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5021/15.06.2020, 4850/10.06.2020 respectiv 
6122/20.07.2020 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie 
branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din strada Negoiu nr. 
51, 51A, sector 3, București”, conform C.U. nr. |, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de icipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 





4. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Direcţia Servicii Publice-P.S. 3; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 25.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, după cum urmează: 
- Brașamentul de apă va avea o lungime de 9m și se va racorda la conducta publică de 
apă potabilă aflată pe str. Negoiu. 
- Racordul de canalizare executat va avea o lungime de 7m și va fi conectat în rețeaua 
publică de canalizare existentă pe strada Negoiu. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
olantați. 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 





in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1861393/5946 


Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 



















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1861393/13.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5946/14.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament electric în locaţia str. Cameliei intersecţie 
cu Str. Gării de Nord", conform adresei nr. emisă de către Administrației 
Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) Adresa nr. emisă de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 și; 
b) Planuri anexă; 
Memoriului tehnic; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din cablul electric subteran 
stradal existent în trotuarul străzii Cameliei, în apropierea intersecţiei cu strada Gara de 
Nord, urmând să fie montat un CS pe domeniul public. Din CS traseul continuă până la un 
nou BMPT ceva fi amplasat pe domeniul pubiic. 
pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 


























În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) in situația în care apar modificări ale proiectului, ulţerior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăritor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 


alveole, etc. 
EA 
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În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştii. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1861384/5948 


Către : S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1861384/13.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5948/14.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric pe strada Burileanu Ștefan X Str. 
Nicolae Caranfil”, conform adresei Administraţiei Domeniului Public Sector 1 
nr. !, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr. 

planuri anexă; 

memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de retele edilitare; 
Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, prin alimentarea JT a unui racord 
intrare ieșire din cablul subteran stradal existent, iar BMPT va fi montat pe domeniul public, 
în scuarul situat pe strada Ştefan Burileanu, în apropierea intersecţiei cu strada Nicolae 
Caranfil. 
scuarul neîngrădit pe care va fi amplasat viitorul BMPT conţine arbori, arbuști precum şi 
gazon. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilaielor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveoie, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1861381/5950 


Către : S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1861381/13.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5950/14.07.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament electric pe strada Str. Burileanu Ștefan X 
Str. Smaranda Brăescu”, conform adresei Administraţiei Domeniului Public Sector 1 
nr. în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1 nr.: 

) planuri anexă; 

memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, prin alimentarea JT a unui racord 
intrare ieșire din cablul subteran stradal existent, iar BMPT va fi montat pe domeniul public, 
în scuarul situat pe strada Ștefan Burileanu, în apropierea intersecţiei cu strada Smaranda 
Brăescu. 
scuarul neîngrădit pe care va fi amplasat viitorul BMPT conţine arbori, arbuști precum și 

























In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m între cablui 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor |/ 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





























ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


întocmit, 
Alexandru ANCA 


24 1UL. 2076 


Red:AA/3ex.-17.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
htto:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori _in_consultare/avize_arbori_in_consultare.ph 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





22. 1UL. 2040 


A AER A A A A A E 


Nr. 1861643/5951 


Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 71 


















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucuresti cu nr. 
1861643/13.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5951/14.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică prin branşament 
electric subteran pentru imobilul situat pe strada Lemnariior nr. 61, sector 1, București”, 
conform C.U. nr. ) ), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiuiui București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 











a) C.U.rr. in * ' și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. >misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m din care 4m pe domeniul public, 

având ca punct de pornire LEA existent în trotuarul numerelor impare al străzii Lemnarilor. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 61 pe strada Lemnarilor, spre limita din stânga a acestuia, 
în trotuar, se află un arbore în aiveolă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 hețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul! va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 
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d) În cazul în care este secţionat sistemu! radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lii. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Tur 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 






2 IUL 2040 


dig :AA/3ex..-20. 07. 2020 - - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1857606/5547 3 PUG 201) 


Către : SC DSF REȚELE SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. El/ectronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dumneavostră înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1857606/30.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5547/01.07.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1863716/20.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6171/21.07. 2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze 
naturale şi branșamente ne strada Cărăușilor, sector 2, București", conform C.U. 
nr.4 iin «), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă 
comunicâm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 



















a) C.U.nr. i planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabii emis de ADP sector 2; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 65m (60m extindere+5m 
branșament), pornind din conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii 
Cărăușilor, punctul de cupiare urmând să se execute în dreptul imobilului situat situat la 

nr.13 iar căpătul terminal se va executa în dreptul imobilului situat la nr.8. 

pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
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alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 






Răzvan MIHĂILESCU 
TA 
j'02 
E 
i: | | 
e Aea 74 ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 


Alexandru NICOLAE 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 






27: 1UL 2020 


Red:AA/3ex.-22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
irectii/directi iu/avi „pedatade ............... 


htto:/Aarnw. pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_ in consultare. h 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





— 


Nr. 1860908 / 5856 / 3 pt, 2040 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E/ectronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1860908/09.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5856/10.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branşamente pe str. Brizei, 
sector 2", conform C.U. nr. „, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic: 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 











2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiitor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 55m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Brizei din dreptul imobilului 
cu nr. 30, continuă prin carosabilul str. Brizei, până în dreptul imobilului cu nr. 31, iar 
branșamentul se execută perpendicular, până la limita din stânga proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiu verde/platbandă (cu 

arbori, iarbă și flori) dintre carosabil! și limitele de proprietate. 













In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționai de respectarea următoarelor condiții: 






In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SA 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

|) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 






Răzvan MIHĂILESCU 
ZEU 43: Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
a) 4 
Întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 


Pa 
p3 


a 
27, WUL. 2020 
Red:P.R /3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consuitare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1860904 / 5858 / 3-AuG 2070 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1860904/09.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5858/10.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str. G-ral Alexandru Cernat nr. 11, 
sector 1", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii 
până la data de , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. G-ral Alexandru Cernat, 
perpendicular, până pe proprietate; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenţi în pastile din vecinătatea traseului 
lucrării. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
in timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 


conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 
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materialului dendroiogic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
În cazul în care în urma verificăritor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualeior prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 
In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneticiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. froxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. ali i iai di: AUG 1050 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1861215/10.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5907/13.07.2020, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. Și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele; 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 173m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Siriului, până în 
dreptul imobilului cu nr. 91, iar branșamentul se execută perpendicular, până la iimita din 
dreapta proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați. 











In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 





Întocmit: 
se Roxana PARASCA 


a / 


27, UL. 2020 


Red:P.R /3ex... 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1861389 / 5947 / 3 AUG 2070 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — pentru ADP sector 1 — prin di. 
— solicită ridicarea exemplarului de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1861389/13.07.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 5947/14.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru asigurarea puterii, pe str. Brodina intersecţie cu str. Someșul 
Rece, sector 1", conform adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 





























In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

a) adresei nr. emise de ADP sector 1; 

b) planul de încadrare în zonă (realizat pe plat topografic/cadastral) cu marcarea/evidenţierea 
traseului lucrării; 

c) memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 20m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din Ct existentă în trotuarul nr. impare al str. Someșul Rece, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Someșul Rece, apoi prin trotuarul nr. pare al str. 
Brodina, până în dreptul imobilului cu nr. 2, unde va fi montat noul BMPT/staţie de 
încărcare maşină electrică; 

c) iucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă, cu arbori, arbuști, 
vegetaţie spontană; 

d) față de vegetaţia existentă aveţi obligaţia păstrării distanței de minimum 1m, noul 

BMPT/staţie de încărcare mașină electrică se va poziţiona astfel încât să nu se afecteze 
vegetaţia existentă. | 





n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) In timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 


electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 145 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


ZI 
Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 





2 7.1UL. 2020 
Red:P.R./3ex.- 22.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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ul 37, 


îi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1861386769497 3 AUG 70 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — pentru ADP sector 1 — prin di. 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1861386/13.07.2020 şi la Direcţia de 


Mediu cu nr. 5949/14.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru asigurarea puterii, pe str. Băneasa intersecţie cu str. Neagoe 
Vodă, sector 1", conform adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 


2. 


In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

adresei nr. emise de ADP sector 1; 

planul de încadrare în zonă (realizat pe plat topografic/cadastral) cu marcarea/evidenţierea 
traseului lucrării; 

memoriul tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 


Urmare verificării pe teren din data de 15.07.2020 a traseului lucrării conform 


informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 


a) 
b) 


C) 


d) 


lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 15m pe domeniul pubiic; 
lucrarea se va executa din CS existentă în trotuarul din dreptul biocului XI/1 din str. 
Băneasa nr. 16, prin trotuarul str. Băneasa, până ia noul BMPT/stație de încărcare maşină 
electrică, amplasat în dreptul parcării din domeniul public; 

lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament, cu arbori în pastile 
sau a vegetației existente în spaţiu verde bloc; 

faţă de vegetația existentă aveţi obligaţia păstrării distanței de minimum 1m, noul 
BMPT/staţie de încărcare mașină electrică se va poziționa astfel încât să nu se afecteze 
vegetația existentă. 


in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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C) 


9) 


j) 
k) 


) 





In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de _ defrişare sau _toaletare materiali 
dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1862291/6020 (1854171/5253)/ = 
( 1 3 AUG 10 


Către : SC ROMALTER MFC SRL -— pentru SC EVOLUTION OPTIMUS SRL -— prin di. 
- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1854171/19.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5253/22.06.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1862291/14.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6020/15.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturaie și branșamente pe 
str. Alexandru lacobescu și în incinta imobilului cu IE 234739 (nr. 2-6), sector 6", conform 
C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz emis de ADPDU sector 6. 















Z, Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m pe domeniul public + 90m aerian pe 
domeniul privat + 7m branșament pe domeniul privat; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Alexandru lacobescu, 
perpendicular, până la limita din dreapta proprietăţii și la limita de proprietatea, pe domeniul 
privat, până la nișa montată pe bloc; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați, există vegetaţie spontană pe proprietate. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 

e) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 









Răzvan MIHĂILESCU 
N a Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
IN CA map Întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 


Lai 
27. lUL. 2020 
Red:P.R./3ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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NUCI, 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Către : SC ELECTRO TIRON SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 












Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Muncipiului București cu nr. 
1862550/15.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6037/16.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Deviere reţea publică de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului imobilului situat pe Prelungirea Ferentari nr.70, sector 5, Bucureşti”, 
conform C.U. nr.1 ), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






















a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 150m, conducta de apă potabilă 
existentă ce străbate proprietatea situată la nr. 70 pe Preiungirea Ferentari se va devia prin 
domeniul public, respectiv prin Aleea Zorilor. 

b) pe trotuarul! situat în dreptul imobilului de la nr.70 aflat pe Prelungirea Ferentari se 
regăsesc platbande cu vegetaţie (gazon) și arbori, de asemenea, pe Aleea Zorilor s-a 
constatat existența unui arbore în alveolă, a unor arbori răsăriți spontan și a vegetației 
pontane. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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dotare. 


d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 


produse prin prăbuşirea acestora. 


f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 


alveole, etc.) 


h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul! administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 


pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 





Red:AA/3ex.-29,07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 


In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul! radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


































ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


[dna 





Întocmit, 
Alexandru ANCA /// 


27. 1UL. 2020 


http://www.pmb.rofinstituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_ in _consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





car petre 


Nr. 1862691 / 6038 (1854858/5285) / 4 “AU (a 2040 


Către : SC AV! PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854858/22.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5285/23.06.2020, completată cu documentaţia înregistrată la PMB. cu nr. 
1862691/15.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6038/16.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
intr. Bobeică nr. 2, sector 2", conform C.U, nr. „ în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de proiecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 


in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețeie edilitare; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

avizui Ministerului Culturii nr. 


Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 14m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui Intrării Bobeică, perpendicular, 
până la limita din dreapta proprietății: 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuști 
plantați. 


n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoareior condiții: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Mar 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


> AA 


27. UL. 2020 


Red:P.R./3ex.- 23.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1862693 / 6039 (1854854/5284) / 3 AU 1020 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854854/22.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5284/23.06.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1862693/15.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6039/16.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Oașului nr. 31, sector 1”, conform C.U. nr. , în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 








1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
GU. NE. și planuri anexe; 
memoriul tehnic; 

avizele/acordurite individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


IE NE) 





2. Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 9m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Oașului, perpendicular, 
până la limita din dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori și flori. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorui va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
În cazul în care este secţionai sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 















E m ———————— 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectati de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi executia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 7 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


Nr. 1863001/6079 3 fit/(z 200 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, Sector 3) 


Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibnituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1863001/16.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6079/17.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale și branșamente 
pe strada Lacui Pasărea pentru imobilul situat la nr. 37, sector 5, București", conform C.U. 
nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiuiui București, vă 
comunicâm următoarele: 

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. din și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. » 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Plan de coordonare reţele edilitare: 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

Acord emis de ADP sector 5; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 74m reprezentând 70m extindere 
conductă gaze naturale și 4m branşamentul de gaze. Punctul de cuplare va fi executat în 
dreptul imobilului cu nr. 23 situat pe Str. Lacul Pasărea iar traseul continuă până la capătul 
terminal aflat în apropierea imobilului de la nr.37, imobil ce urmează să fie branșat 
pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 

In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările 
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complstările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 


autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată contorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIREC ȚOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvat] IHĂ ESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
* nombS Alexandru NICOLAE 


Pur 


Întocmit, 
Alexandru ANCA | 






a 
2 7. UL. 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1862851 / 6080 (1854957/5355)/ 3 A[J(,. Aid 


Către : SC APA NOVA SA — prin d-na - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1854957/23.06.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5355/24.06.2020, compietată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr. 
1862851/16.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6080/17.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea publică de apă potabilă pe str. Preciziei 
— bd. luliu Maniu — Drumul Roţii, sector 6", conform C.U. nr. , în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzitor; 
aviz emis de ADPDU sector 6. 
















A Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2120m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa în carosabiiul str. Preciziei (drum de pământ și carosabil), din 
dreptul imobilului cu nr. 13 B, pe partea nr. pare şi impare al str. Preciziei, prin carosabilul 
bd. luliu Maniu pe partea nr. pare, prin Drumul Roţii (drum de pământ), până în dreptul 
imobilului cu nr. cadastral 203056; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile (cu arbori), platbandă 
(cu arbori, iarbă/gazon), arbuști în ghiveci şi vegetaţie spontană. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 








Ca 
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b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8991/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obiigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


CIA Ap 
Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


POEM 





a 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 








pp i E e 


Nr. 1863278 / 6120 (1764045/8264) / 3 AUCz 200 





Către : SC BRACOVEANU URCUSULUI RESIDENCE SRL — prin di. 
— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.7, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764045/14.08.2019 şi la Direciia de 
Mediu cu nr. 8264/19.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1863278/17.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6120/20.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Dedulești nr. 16, sector 6", conform C.U. nr. cu prelungirea 
valabilităţii până la data de „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 






















in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

aviz emis de ADPDU sector 6. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 290m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din PT 5175 existent în trotuarul nr. impare al str. Piscul Crăsani, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Piscul Crăsani, subtraversează str. Piscul Crăsani 
la intersecţie cu str. Mărgelelor, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Mărgelelor până la 
intersecția cu str. Dedulești, apoi continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dedulești, 
subtraversează str. Dedulesti la intersecţia cu Intr. Gheorghe Ursache, continuă pe 
Intr. Gheorghe Ursache (drum de pământ), până pe proprietatea imobilului cu nr. 16 din 
str. Deduiesti; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă (cu arbori și 

vegetaţie spontană) din str. Dedulești și vegetației spontane din intr. Gheorghe Ursache. 
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În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de îm între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederiior 
SR 8991/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manua! sau 
utilizând o tehnotogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 





dotare. 
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. ( 


e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lii. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

n) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
pp R 
întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


! 7 


na 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1863932/6170/ 07 Ay apr 


Către : SC GINICON SRL — prin d-na - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB — ginicon( yahoo.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1863932/20.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6170/21.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe str. Almaș nr. 19, sector 1", conform 
adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 275/2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 





in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa nr, emise de ADP sector 1; 

b) memoriui tehnic; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele edilitare. 


Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 8m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Almaș, perpendicular, 
până la limita din stânga proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament și platbandă cu 
arbori din vecinătatea traseului lucrării. 













In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiitor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendroiogic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului 












dendrologi 
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e) 


9) 
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În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 





răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 





constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiior verzi (platbande, pastile, 
alveoie, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1864502 1 62.77(1858256/5629) | 07 AUG 20zu 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: CNAIR — Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri București 
Bd. luliu Maniu nr. 401A, sector 6 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1858256/02.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5629/09.07.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1864502/21.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6217/22.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
șos. București-Ploiești nr. 113, sector 1", conform C.U. nr. , 
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
autorizație emisă de CNAIR - Direcţia Regională de Drumuri și Poduri București. 















PA Urmare verificării pe teren din data de 07.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 7m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul șos. Bucureșşti-Ploiești, 
perpendicular, până la limita din stânga proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au 
obligația să nu diminueze suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților 
verzi (platbande, pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 











o PI E i Dame 








> ARGA PI 
Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poştal 05001 3, sector 5, Bucureşti, România 3 
Tet: 021.305.55.00 uf 


http:/Aww.prmb.ro 


UKAS 
MANAGEMENT 


SY5TaMS 





D900: BOTDGI O 001 


care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1864487/6218 Je 207] 


Către : SC AV! PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-aul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1864487/21.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6218/22.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
strada Izbiceni. pentru imobilul situat ia nr. 34, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. 
nr.: „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 279/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 










1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. ' și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. > emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
9) avizul Ministerului Culturii nr. - 
2. Urmare verițicării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 33m, după cum urmează: 
- lucrarea de extindere conductă gaze naturale va avea o lungime de 25m Şi se va cupla 
în conducta existentă în carosabilul străzii Izbiceni, punctul de cuplare având loc în 
dreptul imobilului situat la nr. 30. 
-  branșamentul va porni din noua conductă și va avea o lungime de 8m, urmând să 
alimenteze imobilul situat la nr. 34 pe strada Izbiceni. 
b) În trotuarul numerelor pare al străzii Izbiceni, pe tronsonul situat în apropierea lucrărilor, se 
află platbande cu arbori, vegetaţie (gazon), vegetație spontană şi arbori în alveolă. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul! 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului Public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


2 RECO EXECUIIV AVU CI, 


Întocmit: 
Exp. Alexandru ANCA 
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Nr. 1864481 16219 


Către : SC AVI! PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB — 
contactQaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1864481/21.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6219/22.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Jugastrului şi pe 
proprietăţi particulare, sector 1", conform C.U. nr. cu prelungirea 
valabilităţii până la data de „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 

















In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 7. 


Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 23m pe domeniul pubiic; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Jugastrului din dreptul 
imobilului cu nr. 24, continuă prin carosabilul str. Jugastrului, până la limita din partea 
stângă a imobilului cu nr. 20 pe care îl branşeză; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori, gard viu, 
iarbă/gazon; 


d) faţă de vegetaţia existentă aveți obligația păstrării distanţei de minimum 1,9m. 












in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de _1.5m între 
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conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SAR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va iua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajeior din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. ( 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau _toaletare material 


dendrologic. 
j) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 


înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1864652 /62211 V/ AUG 20zp 


Către : SC ATF POWER DEGIGN S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB — 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 































Referițor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1864652/21.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6221/22.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Furcii nr. 71 A, sector 
6", conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) aviz emis de ADPDU sector 6. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 665m din care 435m pe 
domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din PT 5224 prin carosabilul Drumului Valea Furcii, apoi prin drumul 
de servitute (drum de pământ), până la imobilu! alimentat. 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării 
(vegetaţie spontană, arbori în pastile, gard viu și arbori situați la limita de proprietate, 


in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVizZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea iucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualeior prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR ratie AL retuainiaă 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


dA 





04 AM îi 


Red:P.R./3ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB 
http://Araw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
nttp://Amw.pmb.ro 





i az, 


îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1795885/184794/43155/6204 4: AU6 2p2p 
Către : ECKON CEI SRL 


(Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 96, et. Mezanin, sector 3, București) 


olfice(eckon.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1795885/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13155, completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr. 1864794/22.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6294/23.07.2020, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament apă și racord de 
canalizare pentru imobilul situat pe strada Cornescu nr.75, sector 1, București”, conform 
C.U. nr.453/60TEIDD/C/43930 din 07.11.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 453/60TEIDD/C/43930 din 07.11.2019 și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 22820/03.12.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 413/ZP/15.04.2020. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au consiai următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 
- branșamentul de apă potabilă va avea o lungime de 8m și se va racorda la conducta 
publică de apă potabilă existentă pe strada Cornescu alimentând imobilul situat la nr.75 
- racordul de canalizare va avea o lungime de 6m și va fi conectat în rețeaua publică de 
canalizare existentă pe strada Cornescu. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel! este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul! administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul! aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 











DIRECTOR il ADJUNCT, 





Întocmit, 
Alexandru ANCA ( 


| 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu ) 





Nr. 1825123/1864787/1553/6295 7 AU& 2zp 
Către : ECKON CEI SRL 


(Str. Locotenent Colonel Dumitru Papazoglu nr.96, etaj mezanin, sector 3, București) 


office(Qeckon.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1825123/17.02.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1553/18.02.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1864787/22.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6295/23.07.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament apă și racord 
canalizare pentru imobilul situat pe Banul Antonache nr.46-48, sector 1, București”, 
conform C.U. nr.490/37TEIDD/B/39444 din 03.12.2019, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 490/37TEIDD/B/39444 din 03.12.2019 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

avizul Ministerului Culturii nr. 412/ZP/15.04.2020. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) -lucrarea de branșament apă potabilă se va executa subteran, pe o lungime de 4m, 
pornind din conducta de apă potabilă existentă în carosabilul străzii Banu Antonache, și va 
alimenta imobilul situat la nr. 46-48. 

-lucrarea pentru racordul de canalizare va avea o lungime de 6m şi se va conecta în 

rețeaua publică de canalizare existentă pe strada Banu Antonache. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
















AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 








a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
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c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 


d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 


e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 





alveole, etc.) 






prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 










art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proiecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 






Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan AILESCU 





Ş Întocmit, 
Saga 27 Alexandru ANCA 


0 4, AUG. 2020 


Red:AA/3ex.-28.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1865014/6296 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 



















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1885014/22.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6298/23.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branşamente pe 
bd. Exnozitiei pentru imobilul situat la nr.22A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. 
nr. conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informatiilar din documentatia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. nisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 269 (241m extindere, 18m branșament), 
având ca punct de pornire conducta de gaze naturale existentă pe bd. Expoziţiei, conducta 
proiectată va fi montată subteran prin trotuarul numerelor pare al bd. Expoziţiei, de la 
punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr.22A situat pe bd. Expoziţiei. 

b) În trotuarul numerelor pare al bd. Expoziţiei se află platbande cu arbori, arbuști și gazon. 
Pe un tronson al trotuarului bd. Expoziţiei, unde urmează să se desfășoare lucrările, se află 
și platbandă cu vegetaţie menţionată mai sus și spațiu verde ce delimitează limitele de 

proprietate cu trotuarul( arbori, arbusti, gazon). 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 


În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

|) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
ăn MIHĂILESCU 





Întocmit: 
Exp. Alexandru ANCA 


A 
i 
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Red:AA./3ex.-31.07.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1865597/6335 07 AUE 20, 
Către : APA NOVA BUCUREȘTI SA 4 


Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
- Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3 
Sos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1865597/23.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6335/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea publică de apă potabilă, canalizare 
menajeră și canalizare pluvială în "Zona Luncilor”: Bd. Nicolae Grigorescu nr.123-141. Bd. 
Nicolae Grigorescu nr.141, Str. Mănăstirea Agapia, Str. Malva, Drumul Lunca Merilor, 
Drumul Lunca Cetăţii, Str. Malul cu Flori, Str. Mărului, Drumul Malul Spart, Drumul Malu! 
Mierii, sector3, Etapa |, București, conform C.U. nr.882R/1782014 din 09.12.2019, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară si stradală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
1 În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 























a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul favorabil! emis de Direcţia Servicii Publice Sector 3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, constând în: 

- extinderea rețelei publice de apă potabilă pe străzile, Bd. Nicolae Grigorescu nr.123-141 
(112m), Bd. Nicolae Grigorescu nr.141 (100m), Str. Mănăstirea Agapia (60m), Str. Malva 
(565m), Drumul Lunca Merilor (385m), Drumul Lunca Cetăţii (715m), Str. Malu! cu Flori 
(156m), Str. Mărului (595m), Drumui Malul Spart (125m), Drumul Malul Mierii (21 0m). 
- extinderea reţelei de canalizare menajeră se va realiza pe străzile Bd. Nicolae Grigorescu 
nr.141 (100m), Str. Mănăstirea Agapia (290m), Str. Malva (545), Drumul Lunca Merilor 
(305m), Str. Mărului (555), Str. Malul cu Flori (160m), Drumul Malul Spart (130m), Drumul 
Lunca Cetăţii (615m), subtraversare CF (40m). 
- extinderea rețelei de canalizare pluvială se va realiza prin carosabilul străzilor bd. Nicolae 
Grigorescu nr.123-141 (105m), Bd. Nicolae Grigorescu nr.141 (105m), Str. Mănăstirea 
Agapia (140m/510m), Str. Malva (1 59m/195m/197m), Drumul Lunca Merilor (149m/160m), 
Str. Mărului (75m/480m), Str. Malul cu Flori (160m), Drumul Malul Spart (140m), Drumul 
Lunca Cetăţii (450m/170m), subtraversare CF (40m), Drumul Malul Mierii (480m). 
- extindere rețea de canalizare în sistem unitar pe străzile Drumul Malul Mierii (260m), 
Drumul Lunca Cetăţii (185m), Drumul Malul Spart (50m), Drumul Malul Mierii (450m). 



















Datele tehnice au fost extrase din Memoriu Tehnic (Proiect nr.2891) emis de către Apa 
Nova București, Direcţia Proiectare și Studii, Serviciul Proiectare. 
În proximitatea lucrărilor se regăsește vegetaţia spontană, arbori răsăriţi s 
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în alveolă. De asemenea, în apropierea lucrărilor, pe străzile menționate în documentația 
depusă, se regăsesc porţiuni cu vegetație neamenajată și nedelimitată prin garduri sau 
alte elemente. Pe strada Mărului se află vegetație spontană și arbori în alveole; Pe strada 
Lunca Cetăţii se află vegetație spontană (lateralul carosabilului); Pe Drumul Lunca Merilor 
se regăsește un arbore răsărit spontan iar pe Strada Malul cu Flori s-a constatat în 
apropiere vegetaţie spontană. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului. ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conducte și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

Kk) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 
P 









Nationale. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul C.N.C.F.R 
n)_Prezentul aviz apeferiâtin e valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC Vii V ADI CY, 
Răzvan MIHĂILESGI | Întocmit, 
| | Alexandru ANCA 
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Direcţia de Mediu 





le A d03 


Nr. 1865286/6337  %% AUb 470 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 























Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1865286/23.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6337/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament apă și racord canalizare pentru 
proprietatea situată pe Şos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 46-48, sector 1, București”, 
conform C.U. nr.117R/1592734/06.03.2018, în conțormitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. 451/28TEIDD/1/40544 din 05.11.2019 și planuri anexe: 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. 22473/27.11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrările pentru proprietatea situată pe șos. Gheorghe lonescu Sisești nr.46-48 se vor 
executa subteran, după cum urmează; 
- branşamentul de apă potabilă va avea o lungime de 4m și se va racorda la conducta 
pubiică de apă potabilă aflată pe şos. Gheorghe Ionescu. 
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 5m și se va conecta în rețeaua 
publică de canalizare existentă pe Şos. Gheorghe Ionescu Sisești. 
b) Pe proprietatea situată în sos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 46-48 (benzinărie Rompetrol) 
se află un scuar cu vegetaţie (gazon). 
n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


d) 


























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 










a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

revederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantui lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. ( 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 





Ge Întocmit, 
Sa hu ai 
Hi d Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 









Nr. 1865288 / 6338 / 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB - tehnicinstalQyahoo.com 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e ADP Sector1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1865288/23.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6338/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Redimensionarea branșamentului de apă potabilă și al racordului de canalizare existente, 
respectiv execuţie branşament nou de apă potabilă și racord nou de canalizare pentru 
imobilul din str. Grigore Cobălcescu nr. 25, sector 1', conform  C.U. 
nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrăritor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 



























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. şi planuri anexe: 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Noiificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m branşament 1 + 10m 
racord 1 + 4m branșament 2 + 7m racord 2 pe domeniul public; 
b) iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Grigore Cobăicescu și 
Str. loan Siavici, perpendicular, până pe proprietate. 
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 


În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respeciarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionaie. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
RăzvaRa:MIHAILESCU 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
A A 


— Pere. 


04 AUR 2070 


Red:P.R./4ex.- 03.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1865292/6339 20 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1865292/23.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6339/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie cămin de apometru și mutare buclă de 
măsură, branșament de apă potabilă și mutarea celor două cămine de racord canalizare, 
mutare racord de canalizare la imobilul din str. Matei Millo nr.5, sector 1, București”, 

conform C.U. ni. n __1, în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informațiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. si planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
Cc) Clasarea Notificării nr. __._-_. „misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
avizul Ministerului Culturii nr 

FĂ Urmare verificării pe teren din data de 29.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările se vor executa subteran după cum urmează; cămin de apometru amplasat în 
domeniul public pe str. lon Oteteleșanu și mutarea buclei de măsură pe traseul 
branșamentului de apă existent, bransament de apă potabilă racordat în conducta 
existentă pe strada Matei Millo; cămine de racord amplasate în domeniul public pe strada 
Matei Millo și str. lon Oteteleşanu pe traseul celor două racorduri de canalizare existente; 
mutarea racordului de canalizare pe str. Matei Millo cu desființarea racordului de canalizare 
existent pe Calea Victoriei nr. 35. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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b) 


C) 


d) 
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in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


















Întocmit, 
Alexandru ANCA 


- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr, 1865470 / 6340 (1859243/5733)1 V7. AUB. 2020 


Către : SC KOSAN INVESTMENT CONSTRUCTION SRL - prin d-na 
Str. Tohani nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector4 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1859243/06.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5733/07.07.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1865470/23.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6340/27.07.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extinderea reţelei publice de apă potabilă și canalizare, 
inclusiv branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul din șos. Vitan-Bârzești 
nr. 9 B, sector 4", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. 
nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 








În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 69m conducta de apă + 29m 
conducta de canalizare (conform aviz CTE Apa Nova) + 7m branşament + 7m racord 
(conform memoriului tehnic) pe domeniul public; 

b) racordul de canalizare se execută din conducta existentă în carosabilul șos. Vitan-Bârzeșii, 
perpendicular, până pe proprietate; 

c) branșamentul de apă se execută din conducta existentă în carosabilul şos. Vitan-Bârzești, 
prin carosabilul șos. Vitan-Bârzești, apoi perpendicular până pe proprietate; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile de aliniament cu arbori. 


3, În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaiia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. : 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

„răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) | | 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare Şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform f 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|)  Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuriior 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


——_— 


0 Ș y 
pr - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839316/1868074/3476/6584 1 AUG. 2020 


Către : Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


_ 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 
















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1839316/28.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3476/29.04.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B cu nr. 1868074/04.08.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 6584/05.08.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa str. Sfinţii Apostoli nr.60, sector 4, București”, conform C.U. 
nr. în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.8B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 









a) C.U.nr. 9 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală -PS4.; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 75m, având ca punct de pornire PT200 
existent la blocul 15(partea străzii Sfinții Apostoli) pe un traseu ce străbate parcajul și aleea 
aferentă acces bloc 45 până la noua CS amplasată în incinta imobilului alimentat situat ia 
nr.60 pe strada Sfinţii Apostoli(Biserica Domnița Bălașa) 

b) în proximitatea traseului există vegetaţie spontană iar în apropierea noii CS, în curtea 

bisericii Domnita Bălasa se regăsesc arbori. 
in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăritor. 
n timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cablul 






Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http://w.pmb.ro 








C) 


e) 


n) 


m) 


electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul! administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de _avizul Ministerului _Culturii_si_Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 


Alexandru NICOLAE 
fiola 

Întocmit, 

Alexandru ANCA 


11. AUG. 2020 


Red:AA/3ex.-07.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediwavize_arbori_in_cansultarefavize_arbori_in_consultare.php , pe data de .............. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1868276 /4Ş! 22(1832545/2242) | N AUG. 2020 


Către : SC R&D QUALITY INSTAL GRUP SRL — d-na - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB — rdqualityinstalGgmail.com 
Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1832545/04.03.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 2242/05.03.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.MB. cu nr. 
1868276/04.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6585/05.08.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și 
branşamente pe str. Băneasa nr. 10, sector 1", conform C.U. nr. „în 
conformitate cu H.C.G. M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 





















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucuresti; 





d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 










2. Urmare verificării pe teren din data de 13.03.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 33m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Băneasa, în proximitatea 
imobilului cu nr. 11, continuă prin carosabilul str. Băneasa pe partea imobilelor cu nr. pare, 
până la limita din partea dreaptă a imobilului branșat. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă. 

faţă de vegetaţia existentă aveți obligaţia păstrării distanței de minimum 1,5m. 











n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorâbile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu _ se execută lucrări de defrişare_ sau toaletare_ material 
dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea 

înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 

aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emi 
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la, 


îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1863471/1868943/6121/6645 12 AUG. 220 
Câtre : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL 
(Bulevardul Mărăşeşti nr.49, et. 2, ap.6, sector 4, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


-PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 





















Reteritor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1863471/17.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6121/20.07.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1868943/05.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6645/06.08.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze 
naturale și branșamente pe Prelungirea Ferentari şi pe strada ion Berescu, pentru imobilul 
situat la nr. 1 (Str. lon Berescu)', conform C.U. n: 3, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.8. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară si stradală de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. ) și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia peniru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

avizul favorabil emis de PS5; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 21.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale și branșament se va executa subteran, pe o 
lungime de 10m, (8m extindere+2m branșament) pornind din conducta existentă în 
carosabilul Prelungirii Ferentari de la punctul de conexiune până în dreptul imobilului situat 
la nr. 1 pe str. lon Berescu, unde va avea loc lucrarea de branșament. 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 
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Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 















ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


PP, , 
£ Pa 25 





Întocmit, 
Alexandru ANCA 















Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http:/Avw.pmb.ro 


150 BODY = (50 14009 Q0t 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1868928 / 6648 (1852837/5101) / |» AUG. du. 


Catre : SC R&D QUALITY INSTAL GAY SRL — prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB - 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1852837/16.06.2020 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 5101/17.06.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1868928/05.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6648/06.08.2020, prin care solicitați avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturaie pentru imobilului situat 
pe Drumul Gura Putnei nr. 28 B, sector 3", conform C.U. nr. , în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 



























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 4m pe drum de 
acces/servitute : 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă pe drumui de acces/servitute, perpendicular, 
până la limita din dreapta proprietății; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbușşti 
plantați. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

î) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea 
înscrisurilor cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului 
aviz. 

9) Lucrarea se execută cu acordul proprietarului/proprietarilor drumului de acces cu 
nr. cadastral 212726. 

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an d 




















e la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr.1866171/6463/ 18, AUG 


Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1866171/30.07.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6463/03.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă, racord de canal şi branşament de incendiu pentru imobiiul din Calea 
Griviței nr. 166, sector 1", conform C.U. nr. „ în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi 
stradală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 










In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 












2. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 6m brasnşament + 7m 
racord + 6m branşament de incendiu pe domeniul public şi privat; 
b) lucrarea se va executa din conductele existente în trotuarul Căi Griviței, perpendicular, 
până la limita din stânga proprietăţii; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori din 
vecinătatea traseului lucrării. 












În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

































DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
HĂILESCU 
N Șef Serviciu Avize și Acorduri 
N Alexanaru NICOLAE 


ZIP 
ai Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


? 


% 


13 AUG. 202 


Red:P.R./3ex.- 13.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consulitare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data e | II ei 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
htip:/Aww.pmb.ro 





O O ON CN CN CR 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1867868/6581/ 18. 46, 270 


Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS3-Direcția Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobești nr. 5-7, sector 3 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1867868/04.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6581/05.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„EXtindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente (în viitor MP) pe str. Peneş 
Curcanul şi pe drumul de acces fără denumire din str. Peneş Curcanul şi str. Moților, 
sector 3", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.GMEB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 














In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.rmr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

C) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare: 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de PS 3. 







Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 65m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Peneş Curcanul, apoi prin 
carosabilul drumului de acces fără denumire din str. Peneş Curcanul şi str. Moților, până la 
aproximativ limita din stânga imobilului din str. Moților nr. 20 A; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenţi la limita de proprietate. 








In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveti obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8991/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constață uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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A ap 


Nr. 18677987 1867798 6582] + 1 8. AUG 2020 


Către : Di. — prin d-na - solicită ridicarea exemplarului 
de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1867798/04.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6582/05.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. 45-47, sector 1", conform 
adresei emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa emisă de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic; 

c) planul topografic cu marcarea/evidenţierea traseului lucrării; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 














2. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 4m pe domeniul public 
(lungimea cablului este de 8m); 
b) lucrarea se va executa din CD aferentă PTA 3586 existentă în trotuarul Bd. Petrila, prin 
trotuarul bd. Petrila, până la aproximativ limita din dreapta proprietăţii; 
lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori şi gazon. 








In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 






n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătătea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea iucrărilor aveţi obiigația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1868331 /6583/ 18. d 
Către : Di. - prin di. -— solicită ridicarea exempiarului de la 
registratura PMB — 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1868331/04.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6583/05.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşșament electric pentru imobilul situat pe str. Acumulatorului nr. 17, sector 1", conform 
adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa nr. emisă de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic: 

c) planul topografic cu marcarea/evidenţierea traseului lucrării; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 3m pe domeniul public 
(lungimea cablului este de 15m); 
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul str. Acumulatorului, perpendicular, 
până ia limita din dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în aliniament cu arbori. 





3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 






În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a! 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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e) 






dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventuatele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 

















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1869243/05.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6649/06.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale şi branșamente pe str. Puţul lui Zamfir și pe aleea de 
acces fără denumire, sector 1", conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


b) C.U.nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


e) Plan de coordonare reţele edilitare; 
f) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 














1. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 77m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Puţui lui Zamfir, prin aleea 
de acces fără denumire, până la limita din stânga imobilului cu adresa str. Cornescu nr. 75; 
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbușțti 
plantați. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior. 

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti". 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 













DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Răzvan MIHĂILESCU 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 
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Nr. 1869543167117 79. RUS. 130 











Către : SC ELECTRO TIRON SRL. — prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1869543/06.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6711/07.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul din str. Petru și Pavei nr. 71, sector 1", conform 
adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa nr. emisă de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic; 

c) planul topografic cu marcarea/evidenţierea traseului lucrării: 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 














2; Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 13m pe domeniul public ; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 78 B din 
str. Petru și Pavel, subtraversează str. Petru și Pavel, continuă prin trotuarul din dreptul 
imobilului cu nr. 71, până pe proprietate: 


c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori şi gazon. 












In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionai de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz. aveţi 

obligaţia soticitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adapiată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condijii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligația înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastiie, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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Răzvan MIHĂIEESCU 
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ISO 3001 » ISO 1400 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 








Nr.1869536/6712/ — 20. âug 2323 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1869536/06.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6712/07.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Baia Sprie nr. 28, sector 1”, conform 
adresei nr. emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa nr. emisă de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic; 

c) planul topografic cu marcarea/evidenţierea traseului lucrării: 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare. 







2. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: . . 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 10m pe 'domeniul public 
(lungimea cablului este de 25m); 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 26 din 
str. Baia Sprie, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Baia Sprie, până la limita din dreapta 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori și gazon. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendroiogic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în iurul 






a) 
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h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 


trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea Şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
aiveole, etc.) 





prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuriior 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


Răzvan MIHĂILESCU 






ES Șef Serviciu Avize și Acorduri 
pr Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 








Nr. 1869534 / 6713 / 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL -— prin d-na — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1869534/06.08.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 6713/07.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament electric pentru imobilul din str. Bauxitei nr. 61, sector 1", conform adresei nr. 

emise de ADP sector 1, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Și 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 












in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) adresa nr. emisă de ADP sector 1; 

b) memoriul tehnic; 

c) planul topografic cu marcarea/evidenţierea traseului lucrării: 
avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de rețele edilitare. 
















2. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12m pe domeniul public 
(lungimea cablului este de 25m); 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 54 din 
str. Bauxitei, continuă prin trotuarul str. Bauxitei, subtraversează str. Bauxitei, până la limita 
din stânga proprietății; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastilă (arbore și gard viu). 









e In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 859 171997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ali 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordu! administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M-B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

K) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Alexandru NICOLAE 


Mar 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
L 


4 


” 


La Ta La] 


10 
” Ş, bau, UN 
Red:P.R./3ex.- 14.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Mww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe a fot Lu | - PRR 


Cm 


„ari RQA 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, sactor 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
hitp:/naw.pmb.ro 


5 
&, 
A 
3 





ISO 900% « ISO 14001 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 5616 /6756/ 7 7 Z7 (72075) 


Către : DIRECȚIA GENERALĂ MANAGMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXT ERNĂ — 
DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE 
În atenţia : Doamnei Director General 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dumneavoastră cu nr. 5616/07.08.2020, înregistrată la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6756/07.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Modernizare linie de tramvai pe b-dul G-ral Vasiie Milea de la intersecţia cu b-dul Timișoara 
până în dreptul intrării în  benzinăria OMV, sector 6', conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 


















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


b) C.U.nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) avizul Ministerului Transporturilor; 

9) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor: 

avizul favorabil emis de ADPDU sector 6. 
















1. Urmare verificării pe teren din data de 12.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa în carosabil, pe o lungime de aproximativ 1,1km cale dublă pe 

domeniul public; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul bd. G-ral Vasile Milea între bd. Timișoara și OMV (din 
vecinătatea pasajului Basarab), pe actuala ampriză a sistemului de rulare, fără modificarea 
amprentei la soi a carosabiluiui, fără afectarea vegetației situată în aliniamentele bd. G-ral 
Vasile Milea, aflate pe trotuarele din ambele sensuri de mers. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respeciarea următoarelor conditii: 





In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
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C) 


d) 
e) 
f) 


9) 
h 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligația să nu diminueze 
suprafetele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și executia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Lucrarea se va executa în condiţiile în care este declarată utilitate publică prin 
H.C.G.M.B. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECŢOR EXECUTIV ADJUNCT, 


MIHĂILESCU 






Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1871160 / 6858 / 2-AU0. 2070 


Către : SC PACEGO CONSTRCT SRL -— prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 









Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1871160/11.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6858/12.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Acţiunii 
(subtraversare) și pe terenul cu IE 230650, sector 4", conform CU. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 











In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

Cc) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) plan de coordonare reţele edilitare: 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare: 
î) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

avizul Ministerului Culturii nr. 








2. Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 101m din care 7m pe 
domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Acţiunii, perpendicular pe 
proprietatea imobilului cu nr. 101 din str. Acţiunii și pe proprietate; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori. 









In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 











AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 





a) 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

C) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul locaiităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize și Acorduri! 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
77 A Da 4 p 
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Nr. 1871156 /6859/ AUD. 





Către : SC PACEGO CONSTRCT SRL - prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-au/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





















Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1871156/11.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6859/12.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Acţiunii, proprietăți 
particulare, sector 4", conform C.U. nr. „ în conformitate cu 
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

avizul Ministerului Culturii nr. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 94m din care 7m pe 
domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Acţiunii, perpendicular pe 
proprietatea imobilului cu nr. 99 din str. Acţiunii și pe proprietate; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori. 












In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

brevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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c) In drepiul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul !ocalităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrotogic. 

K) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1871220 / 68360 / TE-AU. 01 x N 
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control! - Servicii 
Spaţii Verzi - B-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1871220/11.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6860/12.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe aleea de acces aferentă 
blocului cu nr. 26 și pe terenul fără număr cadastral cuprins între aleea de acces și imobilul 
cu IE 204687, sector 4", conform C.U. nr. UA conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe, 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4, 


Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 66m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în aleea de acces din fața blocului 18 din str. 
Viorele nr. 26, continuă prin aleea din faţa blocului, apoi prin terenul fără număr cadastral, 
până la limita din dreapta imobilului branșat cu adresa bd. Gheorghe Șincai nr. 42; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spațiu verde (arbori/vegetație 
spontană) bloc 18 din str. Viorele nr. 26 sau a arborilor (răsăriți spontan) de la limita de 
proprietate. 














In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptu! arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul! în care este secționat sistemul radicular a! materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIREC TOR- 27 Mid ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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Nr. 1871680 / 6934 / 27. AUG îs 
Către : SC APA NOVA SA — Splaiul Independentei nr. 235, sector 6 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du!/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





















Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1871680/12.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6934/13.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Aldeni nr. 51, sector 1", 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 






In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. Și pianuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 2m bransament + 2m racord; 
b) lucrarea se va executa din branșamentul și racordul existent în apropierea limitei de 
proprietate, până la limita de proprietate și pe proprietate; 
Cc) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori şi 
iarbo/gazon. 


3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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DIRE (iapa 


trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa | 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
CUDERISE: documeniația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

WAare termen de valabititate 1 an de ia data emiterii. 


deci ADJUNCT, 

GĂIHĂILESCU 
CA > Șef Serviciu Avize și Acorduri 
i RO Alexandru NICOLAE 

ŞT+ 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Po a e a, n m | a a [pi E d n d d E n o RI RI n d A o a dit i E 


Nr. 1872209 / 6981 / 27. AUE 2020 


Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL — prin di. - solicită ridicarea 
exempiarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1872209/13.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6981/17.08.2020, prin care soticitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Zeletin nr. 9, sector 1", conform 
C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 




















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. și pianuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

Cc) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 5m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Zeletin, perpendicular, 
până la limita din dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori. 


in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare 2 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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d) in cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Lac, 
Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA | 
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— APP. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





CI i 


Nr. 1872465/6983/ 27. AUG, 0 








Către : SC AV/ PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-aul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1872465/13.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6983/17.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branşamente pe bd. Petrila, sector 1", conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 28m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui bd. Petrila, prin carosabiiul bd. 
Petrila, până la limita din stânga proprietăţii imobiluiui branșat cu nr. cadastral IE 271958. 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu arbori și plante 
perene. 


In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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d) 


e) 








materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






























Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





E 2 PDC 


Nr. 1854070/1869328/5182/6710 3 | AUG. 2020 


Către : COLENTINA APART RESIDENCE 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1854070/18.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5182/19.06.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1869328/06.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6710/07.08. 2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Execuţia de apă potabilă și 
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe strada Păsărani nr. 79, sector 
2", conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriu! Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 





















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d)_avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reteie edilitare: 
2. Urmare verificării pe teren din data de 26.06.2020 a traseului lucrării 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările de branșament apă potabilă și racordul de canalizare se vor executa subteran, 

astfel: 

- branșamentul de apă va avea o lungime de 9m și se va racorda la conducta publică de apă 

potabilă aflată pe strada Păsărani. 

- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 5m și se va conecta în rețeaua publică 

de canalizare existentă pe strada Păsărani. 

b) Pe strada Păsărani, în dreptul imobilului situat la nr. 70 s-a constatat existenţa a 5 arbori 
aflați în trotuar si pe terenul aflat langă imobil 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















conform 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Relele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






















ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Cu ( 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 





26. AUG, 020 


Red; AA/3ex -25. 08. 2020 - - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB 
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Mi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





cva LL TILTI 


Nr. 1839320/1871888/3472/6933 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA-pentru SC ACG CONSTRUCTION&PROJECTS SRL 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, București) 


nastaseclaudiudaniel GO gmail.com 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1839320/28.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3472/29.04.2020, completată cu documentaţia 
depusă la P.M.B cu nr. 1871888/12.08.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 6933/13.08.2020 prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Gladiolelor nr.13A, sector 4, Bucureşti”, conform C.U. 
nr, „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 



















a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS4-Direcţia Gospădărire Locală; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.05.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 63m(20m pe domeniul public), pornind 
din postul de transformare 2064 existent și înglobat în clădirea blocului 113 subtraversează 
strada Gladiolelor şi continuă pe proprietatea privata situată la nr.13A pe str. Gladiolelor, 
noile FDCP-uri urmând să fie montate pe proprietatea dezvolatatorului 

b) în dreptul postului de transformare se află vegetaţie spontană iar pe traseul lucrării nu 

există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale 






proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 


„ate iRQA 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGME nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriui Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


SK) 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


întocmit, 


Alexandru ANCA 


26. AUG, 02 


Red:AA./3ex.-24.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB i EL! 
http://orurw.pmb..rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consulitare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data dă +. ceeace 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1853342/1872207/5153/6982 31. AUG 020 


Către : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 




























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1853342/1 7.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5153/18.06.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1872207/13.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6982/1 7.08.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale 
pentru imobilul situat pe str. Luică nr.152, sector 4, București”, conform C.U. 
nr. n 9, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. ) şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de către PS4- Direcţia Gospodărire Locală; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 22.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 22m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul str. Luică, branșamentul urmând să se 
realizeze la limita din dreapta a proprietăţii situate ia nr. 70. 

La limita din dreapta a proprietăţii situate la nr.70 pe str. Luică se regăsesc 2 arbori. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

















AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului iucrării, conform prevederilor 

SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
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d) 


e) 


9) 


h) 


In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

































ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexanaru NICOLAE 


întocmit, 


Alexandru ANCA 


16. A SA 


Red:AA/3ex.-25.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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:/ww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_ arbori_in_consultare/avize _arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1842620/1872415/3918/6984 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 















Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1842620/14.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3918/15.05.2020, completată cu documentația 
depusă la P.M.B cu nr.1872415/13.08.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 56984/17.08.2020 prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale 
pentru imobilul situat în Şoseaua Pipera nr. 44, sector 2, București", conform C.U. 
nr. „în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Și 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 

4; In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








a) C.U.nr. planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşii; 

avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 

avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze PE100SDR11 Dn2Omm existentă în spaţiul verde situat între Str. Barbu 
Văcărescu și Str. Gara Herăstrău (conform planurilor anexă). Lucrările se execută și 
subtraversează strada Gara Herăstrău iar branșamentul va fi montat în dreptul imobilului 
situat cu adresa pe șos. Pipera nr.44, la 0,5m față de limita din dreapta. 

b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde amenajat situat între Str. 

Barbu Văcărescu și str. Gara Herăstrău. În spaţiul verde menţionat se află arbori și gazon 















În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 









AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 






a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http://www.pmb.ro 









d) 


e) 


n) 









in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru executia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



























ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


lu 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 


26. AUG. 2020 


Red:AA/3ex.-24.08.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php „pedata de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1866607//6464 


Către : Brujan Codruța Maria prin Muşat Everina 
(Str. Tohani nr.2, bl. 33, scara 3, et.5, ap.111, Sect.4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1866607/30.07.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6464/03.08.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă potabilă şi racord de canalizare la 
imobilul situat pe str. Povernei nr.39, sector 1, București”, conform C.U. nr. 4, 
din | în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
275115.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr. ; şi planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Ciasarea Notificării nr. : 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, din strada Constantin Coandă, astfel; 
-branșament de apă potabilă va avea o lungime de 4m și se va racorda la conducta publică 
de apă potabilă existentă pe strada Constantin Coandă. 
-racordui de canalizare se va executa pe o lungime de 6m și se va conecta în rețeaua 
publică de apă potabilă existentă pe strada Constantin Coandă. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei 













proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 





A ——A —————— 
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prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului _Culturii_și identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 





ANS 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 


issa AA/3ex.-28. 08. 2020 - - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1873295/7075/ 03 SEP 2020 


Către : — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1873295/18.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7075/19.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentarea cu energie eiectrică a imobilului situat pe str. Măgura Florilor nr. 9 , sector 1", 
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

„ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU. nr. cu prelungirea valabilității până la data de 
și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 30m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din CS 1707 existent în trotuarul nr. pare al str. Măgura Florilor, 
subtraversează str. Măgura Florilor, continuă prin trotuarul nr. impare ai str. Măgura 
Fiorilor, până la limita din dreapta proprietății; 


c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastiie cu arbori. 








În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1mîntre cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual! sau 

utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu disirugă sistemul radicular al 
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e) 


n) 
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materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendro!ogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, îit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are iermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1873623/7125 





Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1873623/19.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7125/20.08.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Plutaşilor nr.99, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. n: 9, 
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rmr.! și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. '0 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețeie edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1: 

f) avizul Ministerului Culturii nr. * 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constai următoarele: 

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de 
pornire conducta de gaze naturale existentă pe strada Plutașilor, capătul de branșament 
urmând să fie situat ia 3m față de limita din stânga a proprietăţii. 

b) în dreptul imobilului situat la nr. 99 pe strada Plutașilor se află o platbandă întreruptă pe 
trotuar în care se regăsesc arbori. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 












AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui 
trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obiigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Asifei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit, 


Alexandru ANCA 






3 1 AUG 2070 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr, 1875752 / 7260 (1821717,1859443 /1 305,5731)/ 07. Sep 1: 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL -— bransamente Qdsfretele.ro 
Str. Amurgului nr. 55A, bl. 1S, demisol, Popești-Leordeni, județul Ilfov 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control — 
Servicii Spaţii Verzi - B-au! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1821717/97.02.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 1305/10.02.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 
1859443/06.07.2020, 1875752/25.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5731/07.07.2020, 
7260/26.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere 
rețea de distribuţie a gazelor naturale şi branșamente (în viitor MP) pe str. Plaiul Foii (nr. 54) 
şi pe proprietatea cu IE 223625, sector 4", conform C.U. nr. , în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


b) C.U.nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 










1. Urmare verificării pe teren din data de 10.07.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 33m pe domeniul public și 
privat; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Plaiul Foii, perpendicular, 
până pe proprietate, apoi pe calea de acces, până în dreptul corpului 3 pe care îl 
bransează; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 

plantați. 












in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


b) La finalizarea lucrărilor aveți oblic oațiului verde afectati de realizarea 
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d) 


e) 


f) 
9) 


n) 


'7Q 






proiectului. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naţionale. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1875440/7258 DEE UL 


Către : TEHNIC INSTAL GRUP 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 



















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1875440/25.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7258/26.08.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Executare branșament de apă potabilă şi racord canal 
la imobilul situat în strada Radului nr.69, sector 4, București”, conform C.U. nr 

din , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 
215/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 
in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.rr. 3 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. * __ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală- P.S. 4; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 
- branșament de apă pe o lungime 5m ce se va racorda la conducta publică de apă 
potabilă aflată pe strada Radului. 
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 8m şi se va conecta în rețeaua 
publică de caniizare existentă pe strada Radului. 
În dreptul imobilului situat la nr. 69 pe strada Radului, pe trotuarul numerelor impare, se 
regăsesc arbori în aiveolă 
in urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între cablul 
electric si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiior, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la daia emiterii. 


ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


ca 


întocmit, 
Alexandru ANCA 
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Nr. 1875721 17259 / ză 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1875721/25.08.2020 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 7259/26.08.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. Romeo Popescu nr. 35, 
sector 1", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până 
la data de „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
279/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 

























In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 10m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Av. Romeo Popescu, 
perpendicular, până la limita din dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în piatbandă cu arbori. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețeie spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toalețare material dendrologic. 

k) Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 






— 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
DS Alexandru NICOLAE 


ZI 
intocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
IM d 
, , Sala 4 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1877898 / 7441 (1872890/7014) / 16. SEP 2070 


Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 
e Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 
e Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1872890/17.08.2020 și la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7014/18.08.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1877898/01.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7441/02.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Redimensionare reţea publică de apă și preiuarea 
branșamentelor existente pe str. Serg. Ghercu Costantin și redimensionare reţea publică de 
canalizare pe aleea din spatele Căminelor Studențești Regie, sector 6", conform C.U. nr. 

„ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 



















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

aviz emis de ADPDU sector 6. 
















2. Urmare verificării pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de aproximativ 225m apă + 25m canalizare 
pe domeniul public; 

b) redimensionarea/înlocuirea rețelei de canalizare se execută în carosabilul aleii din spatele 
căminului studențesc U 1 din regie; 

c) redimensionarea/înlocuirea rețelei publice de apă potabilă se execută în carosabilul str. 
serg. Ghercu Constantin, pe partea imobilelor cu nr. pare, până la intersecţie cu șos. 
Orhideelor, cu preluarea branșamentelor şi a hidranţilor existenți; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiile verzi aferente 
imobileior, sau a arborelui situat în trotuarul str. serg. Ghercu Constantin în pastilă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 





a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea uiilajeior din 
dotare. 

d) În cazul în care este seciionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


/ 


9 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


Lia 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1877893 / 7442 (1872239/6980) !/ Ş 
16 SEP 2011 


Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - 8-gu/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1872239/13.08.2020 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6980/17.08.2020, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1877893/01.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7442/02.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea rețelelor publice de apă potabilă și 
canalizare, tronson cuprins între Drumul Binelui (din dreptul nr. poștal 234-236) și Drumul 
Dealul Frumos până în dreptul imobilului din Drumul Dealul Crișului nr. 34-38, sector 4', 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 




















in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


b) C.U.rnr. si planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


e) Pian de coordonare reţele edilitare; 
f) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de DGL sector 4. 














1. Urmare verificării pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 713m apă + 757,5m 
canalizare pe domeniul public; 

a) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabiiul Drumul Binelui din dreptul 
imobilului cu nr. 234-236, prin carosabilu! și drumul de pământ ai Drumului Dealul Frumos, 
până în dreptui imobilului cu adresa Drumul Dealul Crișului nr. 34-38, pe care îl branșează 
şi racordează; 

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantați, există vegetaţie spontană. 


În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligatia refacerii spațiului verde afectat de reaiizarea 
proiectului. 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentui aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

î) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. | 

9) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea şi exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR iai lb ADJUNCT, 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


Aa, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





CET Li IL 
* 


Nr.1878418/7492/ i. 


Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 
Str. Mărășești nr. 28, sector 4 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
intrarea Li. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1878418/02.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7492/03.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea !ucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Cărămidăriei nr. 37, sector 6", 
conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 









a) 








In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


b) C.U.nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


e) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de ADPDU sector 6. 














1. Urmare verificării pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 43m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cărămidăriei, prin 
carosabilul str. Cărămidăriei pe partea imobilelor cu nr. impare, până pe proprietatea 
branşată; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 

plantaji, există vegetaţie spontană. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatților verzi (platbande, 
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alveole, etc.) 
In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratoruiui domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabiliiate 1 an de la data emiterii. 


— 


















Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


2/7 
Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


PO 
” 


1.4 SEP 2020 


Red:P.R./3ex.- 14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1879529/7561 17, SEP DU 


Către : S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 









Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1879529/07.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7561/08.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
strada Voitin nr.15, sector 5, București”, conform C.U. nr.53R/1799981 din 15.01.2020, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 53R/1799981 din 15.01.2020 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 14452/23.07.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

î) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 5 — Direcția Administrare a Domeniului Public și 
Privat- Biroul Avize; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m, având ca punct de pornire CT 
existentă pe platbanda aflată în dreptul școlii nr.127, traseul subtraversează strada Munţii 
Carpați și continuă pe partea numerelor impare a străzii Voitin, până la imobilul cu numărul 
13; 

b) CT se află într-o platbandă de aprox. 4m lățime afiată în dreptul școlii nr. 127 situată pe 
strada Munţii Carpaţi, platbandă în care se regăsesc arbori și vegetaţie. De asemenea în 
trotuarul numerelor pare al străzii Munţii Carpaţi se află arbori în alveolă. 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 



































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptu! arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrotogic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Mi 


întocmit, 
Alexandru ANCA 
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iii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1879660 / 7564 / 


Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin di. — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1879660/07.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7564/08.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe str. Automatizării nr. 25, sector ră 
conform C.U. nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 












in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
C.U. nr. și planuri anexe; 









c) memoriului tehnic; 
d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 










g În Urmare verificării pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 38m pe domeniul public; 

b) lucrarea se va executa din CS existentă în trotuarul str. Gheorghe Ștefan, prin trotuarul 
str. Gheorghe Ștefan, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Automatizării, până la limita din 
stânga proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 

pastile, alveole, etc.) 

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
MIHĂESCU 


Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Sea - Întocmit: 
Exp. Roxana PARA SCA 


— Poctua. 


14, SEP 2040 


Red:P.R./3ex.- 14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





a Palate 
PPE e 


Nr. 1878564/1881244/7493/7693 


Către : MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, Sector 3, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1878564/02.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7493/03.09.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1881244/10.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7693/14.09.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pe strada lon lonescu de la Brad și pe terenul imobilului cu IE 
241384, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr DORPPD0, din 99955. în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 

ipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. ANIBINRIRO cin ARID și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notițicării nr. ANII) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale și branșamente se va executa subteran, pe o 
lungime de 71ml, având ca punct de pornire str. lon lonescu de la Brad unde va avea loc și 
punctul de cuplare. Conducta proiectată va fi montată în carosabilui str. lon lonescu de la 
Brad prin subtraversare și pe terenul imobilului cu 1£241384, de la punctul de racordare 
până în dreptul imobilului cu 1E267683 unde va avea cap terminal. 

In apropierea punctului de cuplare situat în carosabilul străzii lon lonescu de la Brad există 

arbori îngradiţi iar langă drumul de servitute cu IE241384, drum pe care continuă lucrările, 

se regăsesc arbori răsăriți spontan precum si vegetaţie spontană. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrăritor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 










WRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
izvâiiMIH LEA! 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, |! 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit, 


Alexandru ANCA 


17, SEP 2020 


Red:AA/3ex.-14.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awaw.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1879298 / 7562 / 


Către : SC APA NOVA SA — prin DI. — soliciță ridicarea exemplarului 
de ia registratura PMB 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1879298/07.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7562/08.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie foraje de mare adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei 
Municipiului București în situaţii de urgenţă, sector 1, 3, 4, 5 și 6', conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 














In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) CU.rr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti; 

d) Decizia Etapei de Încadrare nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

f) adresă emisă de Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

g) Notificarea nr. emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 
Bucuresti; 

h) aviz de Gospodărire a Apelor nr. emis de Administraţia Bazinală de Apă 
ARGEȘ-VEDEA; 

adresă emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București — Ilfov. 

















2. Urmare verificării pe teren din data de 14.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrările se vor executa subteran, pe o lungime de aproximativ 19m conductă de refulare + 
18m conductă de apă tratată pentru amplasamentul din SP Griviţa — str. Parcului nr. 33-53, 
sector 1; 
26m conductă de refulare + 27m conductă de evacuare pentru amplasamentul din SRP 
Titan C4 — Aleea Stănilă nr. 7, sector 3; 
4m conducta de refulare + 9m conductă de evacuare pentru amplasamentul din SRP 
Marcia — str. Cetatea Veche nr. SA, sector 4; 
23m conductă de refulare + 16m conductă de apă tratată pentru amplasamentul din SP 
Sud — str. Șinei nr. 44A, sector 5, pe proprietatea Municipiului București, concesionată 
către SC Apa Nova București SA; 
b) la fiecare dintre cele cinci amplasamente, menţionate anterior, soluția adoptată este 
următoarea: 
- se va realiza o captare de apă cu puț forat, echipat cu o pompă submersibilă cu turație 
variabilă. Apa extrasă din puț va fi transportată prin intermediul unei conducte de refulare 
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direct în rezervorul de stocare al apei, existent în incinta staţiei de (re)pompare, sau la 

staţia locală de tratare a apei, în funcție de calitatea apei tratate; 

- amplasarea lucrărilor se face pe un teren liber existent în incinteie stațiilor de pompare. 

Forajul se va realiza în sistem umed, cu ajutorul unei instalaţii de forare și va fi prevăzut cu 

un cămin din beton armat, cu dimensiunile utile de 2,5m x 1,80m, care va fi amplasat, 
semiîngropat, deasupra capului de foraj pentru protejarea acestuia. Pentru realizarea 
căminului semiîngropat se va executa o săpătură de aproximativ 2,5m adâncime. 
Conductele de refulare a apei pompate din foraj până la stația de tratare și apoi de la stația 
de tratare la rezervor și priza de apă, vor fi amplasate îngropat într-o tranșee realizată prin 
săpătură la o adâncime de minim 80cm, pentru protejarea acestora la îngheț; 
- pentru locaţiile unde staţia de tratare a apei nu se poate amplasa în interiorul clădirii 
stației de pompare, aceasta se va monta în interiorul unui container, cu dimensiunile 2,24m 
x 2,75m și o înălțime de 2,54m, care va fi realizată pe un teren liber existent în incinta din 
vecinătatea forajului. Pentru realizarea fundației platformei va fi realizată o săpătura de 
30m adâncime în care se va aşterne un strat de balast compact în două straturi; 
- de la staţia locală de tratare a apei, apa dezinfectantă va fi transportată prin intermediul 
unei conducte până la rezervorul existent în incintă. Tratarea apei brute captate se va face 
cu hipoclorit de sodiu, injectat în conducta de refulare cu ajutorul unei instalaţii de dozare. 
De asemenea, stația va fi prevăzută cu un analizator de turbiditate, clor rezidual și PH. 
Instalaţia va fi prevăzută cu o priză de apă pentru alimentarea autocisternelor dedicate 
distribuției de apă potabilă pentru populaţie în situații de urgenţă. 
- sunt utilizate accesele existente. După terminarea lucrărilor terenul din jurul construcțiilor 
și de pe traseul conductelor îngropate, va fi reamenajat prin înierbare cu gazon tip rulou; 

c) lucrările se vor executa fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului, care 
este compusă din: gard viu, gazon, vegetație spontană, viță de vie, arbori; 

d) în toate cele cinci amplasamente arborii se află la distanțe de aproximativ 3,5 m unul față 

de altul (aerisiţi), iar rădăcinile acestora pot fi ocolite și protejate cu ușurință. 





























n urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptui arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea iucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 








privind realementarea 


Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
hitp:/Arw. pmb.ro 








h) 





Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05001 3, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
nttp:/Arwrw.pmb.ro 






administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Benefțiciarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuritor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





















Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


Tin 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


— em 


17, SEP 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





21. SEP 202 





Nr. 1881556/7731 


Către : SC APA NOVA SA 
(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1881556/14.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7731/15.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Racord de canalizare la imobilul din str. Jimbolia nr.66, 
sector 1, București", conform C.U. nr. din „ în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureştii și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 










1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. lin 9 și planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea pentru racordul de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 7m, având 
ca punct de pornire rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilui străzii Jimbolia, 
pe un traseu ce subtraversează parţia! carosabilul și trotuarul străzii, până la limita de 
proprietate a imobilului situat pe str. Jimbolia nr.66. 

b) In dreptul imobilului situat la nr. 66 pe str. Jimbolia se află o platbandă întreruptă în care se 

regăsesc 3 arbori. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime 1.5m între conductă 
și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorui va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Hu 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 







] 7. SEP 2020 


Red:AA/3ex.-17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 
hito:/Aruwa.omb.rolinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1875156/1881752/7214/7733 


Către :SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, Sector 3, București 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1875156/24.08.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7214/25.08.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1881752/14.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7733/15.09. 2020, 
prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea lucrării „Reabilitare rețea de 
distribuție gaze naturale M.P. Reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale M.P. pe str. 
Cașin, str. Cisnădie, str. Clăbucet, str. Florilor, str. Constantin Stere, Str. Rucăr, str. Lainici, 
str. Lotru, str. Vânju Mare, str. Vrancea, calea Griviței, bd. lon Mihalache, alei și spaţiiverzi 
aferente, sector 1, Bucuresti. cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR a În lui 
conform C.U. nr. jin 0, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 















In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. i planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

f) avizul de traseul emis de ADP sector 1: 

Aviz METROREX S.A. nr 















2. Urmare verificării pe teren din data de 27.08.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5506m după cum urmează: 
-reabilitare rețea de distribuţie gaze naturale M.P. pe str. Cașin, str. Cisnădie, Str. 
Clăbucet, Str.Fiorilor, Str. Constantin Stere, Str. Rucăr, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. Vânju 
Mare, Str. Vrancea, Calea Griviței, bd. lon Mihalache, alei și spaţii verzi aferente cu 
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conducte și instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 90, pe următorul traseu; în 
carosabil, trotuar, alei şi spații verzi aferente străzii Cașin, str. Cisnădie, Str. Clăbucet, str. 
Florilor, Str. Constantin Stere, Str. Rucăr, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. Vânju Mare, Str. 
Vrancea, Calea Griviței, bd. lon Mihalache, conform planului de situație 1:500 anexate. 

Conductele proiectate pe str. Cașin, str. Cisnădie, Str. Clăbucet, Str. Fiorilor, Sir. 
Constantin Stere, Str. Rucăr, Str. Lainici, Str. Lotru, Str. Vânju Mare, Str. Vrancea, Calea 
Griviței, bd. lon Mihalache, alei și spaţii verzi aferente PE 100 SDR 11 Dn 90, se vor cupla 
la conducta MP PE 100 SDR 11 Dn 200 existentă — PC 1 în dreptul imobilului cu nr, 158 de 
pe bd. lon Mihalache, la conducta PE 100 SDR 11 Dn 90 MP existentă — PC 2 în dreptul 
imobilului cu nr. 391A de pe Calea Griviței și va avea CT conform planurilor anexate. 






















Lucrările efectuate vor afecta spațiile verzi aferente blocurilor situate pe străzile menționate 
mai sus. În apropierea lucrărilor se află arbori, arbuşti, spații verzi amenajate(grădini bioc 
delimitate), vegetaţie spontană, plante ornamentale. De asemenea pe parcursul lucrărilor 
s-a constatat existența unor arbori în alveolă, în parcaje, trotuare și alei de acces. Pe bd. 
lon Mihaiache se regăsește o platbandă de apox. 3m lăţime în care se află arbori și gazon, 
de asemenea se regăsesc spații verzi delimitate prin garduri metalice. În spatele biocului 
341 situat pe bd. lon Mihalache se află arbori în alveolă + spaţii verzi delimitate prin garduri 
metalice (arbori, gard viu, veg. spontană). Pe str. Vrancea, str. Cașin, str. Lainici, str. C-tin 
Stere, Sir. Rucăr, Str. Cisnădie, Str. Vânju Mare, Str. Fiorilor se află vegetaţie, arbori 
precum și arbori în alveolă. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 







AVIZ FAVORABIL. 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
lconducte şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresţi”. 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 
In _baza acestui aviz nu _ se _ execută lucrări de _defrişare sau _ toaletare_ materiali 
dendrologic. 

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Ahr 


Întocmit, 
Alexandru ANCA 


17, SEP 204 


Red:AA/4ex.-1 7.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Awww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1881643 /7735 |! 24 SEP 2020 
Către : SC AV! PROD GRUP SRL -— solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

























Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1881643/14.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7735/15.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe aleea dintre blocurile cu nr. 1A și 1 
situate pe str. Carei, sector 2", conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 





In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 





2. Urmare verificării pe teren din data de 16.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 27/m pe domeniul public: 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cara, prin parcare, până la 
limita din partea dreapta proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenţi în pastile, platbandă și iarbă din 
vecinătatea traseului lucrării. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologi impul lucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a 
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d) 


e) 


9) 


materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit ia elaborarea prezentului aviz. 

Prezeșitii;aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








=5CU 
Șef Serviciu Avize și Acorduri 
Alexandru NICOLAE 


ee? Mir 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


Forza 





]7. SEP 2020 


Red:P.R./3ex.- 17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .................. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1881649/7736 24, SEP A 


Către : SC AVI! PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


contact(Oaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 7 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1881649/14.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7736/15.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
str. Madrigaiului (subtraversare) şi pe aleea de acces fără denumire aferentă imobilelor cu 
nr. cadastrale 1E225419 şi IE273017, sector 1, București (pentru imobilui situat ia nr.6F)", 
conform C.U. nr. din în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe 
teritoriu! Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. ! şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare rețele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucuresti; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

Urmare verificării pe teren din data de 16.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă și branșament gaze naturale se va executa subteran, pe o 
lungime de 25m (3m+16m+6m), având ca punct de pornire conducta existentă în 
carosabilul str. Madrigalului. Lucrările pornesc din punctul de racordare pe o lungime de 
3m prin subtraversare, apoi conducta va fi pozată aerian, pe o lungime de 16m, pe aleea 
de acces fără denumire aferentă imobilelor cu nr. cadastrale |E225419 și 1E273017, până 
în dreptul imobilului cu nr. 6F (1E203529) unde va avea cap terminal, iar branșamentul va 
avea o lungime de 6m. 

Pe strada Madrigalului, pe trotuar, în dreptul imobilului situat la 6 se află o platbandă în 

care se regăsesc plante ornamentale. De asemenea, pe aleea de acces aferentă imobilelor 

cu 1£225419 și [273017 se află piante și flori ornamentale. 
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In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 







In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

c) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

d) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

î) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

9) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
































ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


întocmit, 
Alexandru ANCA 






1 7. SEP 2020 


Red:AA/4ex.-17.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/vrw.omb..rofinstitutii/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_ arbori in consultare.php , pe data de ............... 
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îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1882345/7801 i 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 
contact(Qaviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 7 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, Bucureşti) 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1882345/15.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7801/16.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Carpenului nr.66, sector 1, București”, conform C.U. nr. din 
, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.nr. “din “și planuri anexe; 
memoriul tehnic; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
Urmare verificării pe teren din data de 18.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Carpenului, traseul subtravesează parțial 
carosabilul și trotuarul numerelor pare al străzi Carpenului, urmând să branșeze imobilul 
situat la nr. 66. 
in trotuarul numerelor pare a! străzii Carpenului se regăsesc arbori în alveole. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 








































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 






In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 


materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (iehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


























DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHĂILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


gta 


Întocmit, 
Roxana PARASCA 


2 î. SEP 2020 


Red:AA/3ex.-21.09.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/Aww.prmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ............... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1882349/7802 235 SEP 2074 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL 


(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 
contact (aviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 71 























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1882349/15.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7802/16.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Lămâiului nr.11, sector 1, București”, conform C.U. nr. din 

„în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. : şi planuri anexe; 
b) memoriul tehnic; 
c) clasarea Notificării nr, „_ .- emisa de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 18.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branșament gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având 
ca punct de pornire conducta de gaze naturale existentă în carosabilul( drum neasfaltat) 
străzii Lămâiului, lucrările subtraversează parțial carosabilul urmând să branșeze imobilul 
situat la nr. 11 pe strada Lămâiului. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 11 se regăsește un arbore. De asemenea, în apropierea 

lucărilor se atlă arbori răsăriţi spontan precum si vegetaţie spontană. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






















AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


n situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8597/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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d) 


e) 


9) 


n) 


trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfe! este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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Si PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1883164/7890 04 OCŢ 204, 


Către : TĂGÎRȚĂ MARILENA 
(solicită ridicarea exernplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control — Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 









Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăriei Municipiului București cu nr. 
1883164/17.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7890/21.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe 
strada Roșiori nr.58, sector 4, București", conform C.U. nr. în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 










a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 





d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală-Biroul Lucrări Lucrări Edilitare-P$4; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, având ca punct de pornire LEA JT 
existentă în trotuarul numerelor impare al străzii Roșiori, subtraversează strada Roșiori 
până la noul BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, imobil situat la nr. 58. 
b) În apropierea lucrărilor, pe trotuarul numerelor pare al străzii Roșiori, se regăsesc arbori în 
alveoiă. 


n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 























AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cabiul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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d) 


e) 


9) 


n) 


k) 


utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul !ocalităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, suni răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1884504/8006 + OU 


Către : SC APA NOVA SA 
(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, st. 6-9, sector 2) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1884504/22.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8006/23.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie racord de canalizare la imobilul din strada 
Candiano Popescu nr. 101, sector 4, Bucureşti”, conform C.U. nr. 

„ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; | 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

avizul Ministerului Culturii nr. , 

2. Urmare verificării pe teren din data de 24.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea pentru racordul de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 10m, 
având ca punct de pornire rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul străzii 
Candiano Popescu, și va racorda imobilul situat ia nr. 101. 

b) În dreptul imobilului situat la nr. 101 pe strada Candiano Popescu se află o platbandă 
întreruptă în care se regăsesc arbori precum și vegetatie mixtă plante ornamentale) 

3. in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
































AVIZ FAVORABIL 


condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între 

conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8597/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 


In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 





a) 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteti 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiiie de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, suni răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1884433/8007 01 OUT. 200 | 


Către : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1884433/22.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8007/23.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
Intrarea Stegarului (pentru imobilul situat la nr.62) sector 1, București”, conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Şi 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
d. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs. respectiv: 

a) C.U.nr. Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.09.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28m, astfel: 
-lucrarea de extindere conductă gaze naturale va avea o lungime de 23m, de ia punctul de 
cuplare până în dreptul imobilului situat la nr.62 unde va avea cap terminal. 
-lucrările de branşament gaze naturale vor avea o lungime de 5m și vor fi conectate la 
noua conductă de distribuție, alimentând imobilul situat pe Intrarea Stegarului nr.62. 
In apropierea lucrărilor se regăseste vegetație spontană precum şi arbori răsăriţi spontan. 
3. In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














































AVIZ FAVORABIL. 


Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările ŞI 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă beionarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabit numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor peniru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării Şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


















DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 








e CC a E a pe a N 


Nr. 1714199/1875741/1883152/4574/7261/7901 95, OC lu 


——————— n 


Către : Domnul MIHAI COSTIN ADRIAN-prin lonescu Bogdan Adrian 
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Controi - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, st. 1, sector 4 









Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1714199/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1574/01.03.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1875741/25.08.2020 respectiv 1883152/17.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7261/26.08.2020 respectiv 7901/21.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Redimensionare rețea publică de apă potabilă din dreptul 
imobilului situat pe str. Prinosului nr. 13-15-17-19, sector 4, București", conform C 







„ în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 












şi planuri anexe; 
b) Plan de coordonare rețele edilitare 
c) memoriul tehnic; 
d) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Gospodărire Locală Sector 4: 
2. Urmare verificării pe teren din data de 24.09.2020 a traseuiui lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 214m, şi reprezintă redimensionarea 
rețelei publice de apă potabilă existentă în carosabilul străzii Prinosului, pe un traseu 
existent și racordată la rețeaua publică nou executată în carosabilul străzii Mărţişor. 
Conducta nou redimensionată va prelua și conducta care alimentează imobilul din Calea 
Văcărești. 

b) Pe trotuarul numerelor impare al străzii Prinosului există arbori în Platbande și vegetaţie 
spontană. De asemenea, în apropierea lucrărilor se află un spaţiu verde împrejmuit cu gard 

metalic în care se regăseşte vegetaţie (arbori). 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
In_timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distantei minime de 1.5m între 
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C) 


h) 


i) 
K) 
) 


m 


conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obiigaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
entru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de _ avizul Ministerului Culturii _și Identităţii 

Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1856662/1884063/5457/7799% 8 OCT 2020 | 


Către : E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1856662/26.06.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5457/29.06.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1884063/22.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7998/23.09.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada lerbei nr.7, sector 6, București”, conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 2/3/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ȘI 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 

















a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 8 

2. Urmare verificării pe teren din data de 02.07.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m. având ca punct de pornire 
PT2836 existent în aleea de acces situată în spatele blocului 158 din str. lerbei, traseul 
continuă prin spațiul verde aferent blocului 159 (aleea Bârsănești nr.1), apoi prin parcarea 
din lateralui blocului 158 (str. lerbei), subtraversează strada lerbei şi continuă pe partea nr. 
impare al str. lerbei până viitorul FDCP care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat 
aflat pe str. lerbei nr7. 

b) Traseul străbate spaţiul verde aferent blocului 159, spaţiul verde în care se regăsesc arbori 
și vegetaţie spontană. De asemenea se află arbori și în parcajul existent în lateralul 
blocului nr. 158 situat pe str. lerbei. 

In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 




















AViZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
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SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a 
materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, it. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările Şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, ( 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




























ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1884914/8045 0 8.0c7 2070 


Către : Domna 
(persoana de contaci- : | - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 


-ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1884914/23.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8045/28.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Execuţie branșament de apă potabilă și racord de 
canalizare pentru imobilul din șos. Chitilei nr. 108, sector 1, Bucureşti ”, conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MEB. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Şi 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr.nr Și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP Sector 1; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucureşti: 

Urmare verificării pe teren din data de 02.10.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

b) lucrarea de branșament apă potabilă se va executa subteran, pe o lungime de 19m și se 
va racorda la conducta publică de apă potabilă aflată pe strada Crinului. 

c) lucrarea pentru racordul de canalizare se va executa subteran, pe o lungime de 13m și se 
va conecta la rețeaua publică de canalizare existentă pe șos. Chitilei. 

d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execujiei lucrărilor. 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reg 









lementarea 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţii de avizul Ministerului Culturii şi Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
























ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1885521/8089 98.007, 20% 


Către : SC APA NOVA SA 
Sir. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1885521/28.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8089/29.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Execuţie branșament de apă potabilă pentru imobilul 
din Calea Călarași nr.99, corp A, sector 3, București", conform C.U. nr (III ciin 
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) CU.nr și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea de branșament de apă potabilă pentru imobilul situat la nr. 99 se va executa 
subteran, pe o lungime de 11m și se va racorda în conducta existentă pe Calea Călărași. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 




















n urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc. 
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În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1885912/8088 0 8.0C7 2020 


Către : SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1885912/28.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8088/29.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
strada Almaş nr.36A, sector 1, București", conform adresei emise de către 
Administrația Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-ediţitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) Adresei emise de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 
memoriul tehnic; 
avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele edilitare; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02.10.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,7m având ca punct de racordare 
conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Almaș, urmând să alimenteze 
imobilul situat pe strada Almaș nr. 36A. 

b) În dreptul imobilului situat la nr.36A pe strada Almaș se regăsesc platbande întrerupte în 
care se află vegetație (plante 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


























AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendroloc 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

? La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului pubiic în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București . 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1685525809000 208 


Către : SC APA NOVA SA 
Sir. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Muncipiului București cu nr. 
1885525/28.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8090/29.09.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă și racord de canalizare 
pentru imobilui din Str. Câineni nr.1, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. 

„ în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.MB. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București vă comunicăm 
următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 







d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministerului Culturii nr. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 02. 10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) - lucrarea de branșament apă potabilă va avea o lungime de 8m şi se va racorda la 
conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Câineni. 

- lucrarea pentru racordul de canalizare va avea o lungime de 2m şi se va conecta la 
rețeaua pubiică de canalizare existentă pe strada Câineni. 
pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști 
olantaţi. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 
























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ŞI 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1887703/8258 (1814936,1821763,1859455,1877012/786,1302,5766,7397.1)/ 1 20(Ţ HU 


Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre şiiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1814936/21.01.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 786/22.01.2020, completată cu documentaţiile înregistrate ia P.M.B. cu nr. 
1821763/07.02.2020, 1859455/06.07.2020, 1877012/31.08.2020, 1887703/01.10.2020 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1302/10.02.2020, 5766/07.07.2020, 7397.1/01.09.2020, 8258/05.10.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze 
naturale și branșamente pe Prelungirea Ghencea și pe drumul de servitute cu nr. cadastral 
IE 225070, perpendicuiar pe Prelungirea Ghencea (nr. 264 G), sector 6", conform C.U. nr. 

, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 



















In baza informaţiilor din documentația depusă de dvs., respectiv: 


a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor. 













2. Urmare verificării pe teren din data de 03.09.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 221m pe domeniul public și 
privat; 

b) lucrarea se va executa din conducia existentă în carosabilul Prelungirii Ghencea, continuă 
prin tot drumul de acces (drum de pământ/pietriș) și branşează imobilul cu nr. 264 G, 
perpendicuiar pe proprietate; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi şi arbori/arbusti 

plantați, există vegetație spontană. 


In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
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DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


C) 


e) 


f) 
g) 





completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specitică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

















Șef Serviciu Avize și Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1887265/8189  15.0C1 204 


Către : S.C. TRAIAN CONSTRUCT IMPEX S.R.L. 
(strada Giovanni Boccaccio nr.15-17, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 
(Şos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 

















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1887265/30.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8189/01.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branşamente pe 
strada Dâmbovicioarei și pe proprietatea cu 1E237903. cu adresa strada Vrâncioaia nr. 13- 
15, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr, ), în conformitate cu 
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 


















a) CU.n. "și planuri anexe; 
b) Memoriuliui tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. SE emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector ţ; 
2, Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o iungime de 
56m (49m pe proprietatea cu 1E237903, Str. Vrâncioaia nr.13-15), pornind din conducta 
existentă în carosabilul străzii Dâmbovicioara, unde se va afla punctul de conexiune. 
Branșamentele de gaze naturale se vor executa pe proprietatea cu !E237903 Sir. 
Vrâncioaia nr.13-15. 

b) pe traseul lucrării nu există vegetaţie, dar în vecinătate traseului lucrării, pe terenul 

imobilului situat ia nr. 13-15 se află un spațiu verde amenajat în care se află arbori. 
În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafetele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
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alveole, etc.) 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specițicate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai _însoţit de _avizul Ministerului Culturii si Identităţii 
Nationale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Întocmit, 
Alexandru ANCA 
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Red:AA/3ex.-12.10.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
hitps://www.pmb.ro/programe/4/menu-page/avize-arbori-in-consultare, pe data de... cau cae 





le ez, 


îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 











Nr. 1843176/1888471/3986/8285 15.0C1 


Către : E-Distribuţie Muntenia SA 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, București) 


nastaseclaudiudanielOgmail.com 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1843176/15.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3986/18.05.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.MB cu nr. 1888471/05.10.2020 și la Direcţia de Mediu cu nr. 82895/06.10. 2020 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Sos. București-Pioiești nr.40, sector 1, București”, conform 
C.U. nr. din . în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor 
H.C.G.MB. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: vă comunicăm următoarele: 
1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 












a) C.U.nr si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurite individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

avizul/acordul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

Z, Urmare verificării pe teren din data de 20.05.2020 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox 1610m, astfel: 
-prin intrare-ieşire pe distribuitorul 20Kv T4708-T3955 existent în trotuarul străzii 
Graţioasă, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor impare al str. Grațioasa pănă la 
noul PT situat în incinta imobilului alimentat. 
-prin intrare ieşire pe distribuitorul 20Kv T4721-T3955 existent pe terenul imobiluiui cu 
IE228162, traseul străbate terenurile imobilelor cu IE228162, IE206203, 1E272816, 
IE236627, 1E221949, IE236150, IE236148, 1E236149, IE217247, 1E217248, IE210700, 
continuă prin trotuarul numerelor pare al Șoselei București-Ploiești și pe trotuarul 
numerelor impare al străzii Graţioasă până la noul PT situat în incinta imobilului situat cu 
adresa pe Şos Bucureşti-Ploieşti nr,40. 
b) În trotuarul numerelor pare și impare al str. Graţioasă se află piatbande cu arbori și 

vegetație spontană precum şi arbori în alveolă. În trotuarul numerelor pare al Şoselei 

București-Ploiești se află o platbandă neîntreruptă cu gazon(iarbă). În proximitatea 

manşonării pe distribuitorul T4721-T3955 se află scuaruri cu vegetaţie spontană, arbori şi 

arbusti. 
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In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 





a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 859 171997 Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de proiejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și ldentității 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRE por: EaicuT! V ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Întocmit, 


Anca Alexandru 
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12. OCT. 2020 
Red:AA/3ex.-12.10.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB 
http:/Mww.pmb.ro/institutit/primaria/directii/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php „pe data de ............... 








Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România S V/ 
Tet: 021.305.55.00 = 


http:/Awww.pmb.ro 


UKAS 
730 





50 3031 - 250 14001 001 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1888783/8326 15. 0CŢ 101! 


Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 
( Strada Popa Lazăr nr.8, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 71 
















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1888783/06.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8326/07.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
strada Cetatea Neamţului (pentru imobilul situat la nr.5), sector 1, București”, conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilității până la data de 03.04.2021, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 
03.04.2021 și planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare rețele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran pe o lungime de 
23m, prin carosabilul străzii Cetatea Neamţului, având punctul de cuplare în apropierea 
imobilului situat la nr. 2A. 

b) branșamentul se va executa subteran, pe o lungime de 7m, și va alimenta imobilul situat la 
nr. 5 pe strada Cetatea Neamţului. 

c) pe traseul! lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 
In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





































AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
pletările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 


Zi 









Întocmit, 
Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr.1888788/8327  15.0€Ţ 2020 


Către : S.C. AVI! PROD GRUP S.R.L. 
(Strada Popa Lazăr nr.8, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1888788/06.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8327/07.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
bd. Laminorului, sector 1, București (pentru imobilul situat la nr. 152)”, conform C.U. 
nr. din 9, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr ) și planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. .. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucuresti; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
52m, pornind din conducta existentă în carosabilul bulevardul Laminorului. 

Lucrarea de branșament gaze naturale va avea o lungime de 5m și va alimenta imobilul 

situat la nr.152 pe bd. Laminorului. 

pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 

plantați. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
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completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de intrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material! dendrologic. 
Prezentul _aviz_ este valabil _numai_ însoțit _de_ avizul Ministerului_Culturii și: Identității 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 























ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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îm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1889143/8330 
i 19. 9CT. 2320 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1889143/06.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8330/07.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe 
strada izbiceni (imobil nr.167), sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. din 
, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi pe teritoriu! Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. din ' şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
13m, având punctul de conexiune pe strada Izbiceni, în dreptul imobilului cu 1E248794 iar 
capătul terminal în dreptul imobilului cu IE222730. 

b) branșamentul va avea o lungime de 20m și se va racorda în noua conductă existentă pe 
strada Izbiceni, alimentând imobilul situat ia nr. 167. 

c) În dreptul imobilului situat la nr. 167 pe strada Izbiceni se află o platbandă în care se 

regăsesc 2 arbori. (î arbore spre limita din dreapta respectiv 1 arbore spre limita din 
stânga a proprietăţii) 
















in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


In situația în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar al 
materialului dendrotogic. În timpui lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul! 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea uiilajeior din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h,_din Legea nr. 24/2007 privind _reglementarea_şi 

administrarea _spaţiilor_verzi_din_intravilanul localităţilor, republicată, cu _modificărite şi 

completările ulterioare, persoanele _fizice_și juridice _au_ obligaţia să nu_ diminueze 
suprafețele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexanaru NICOLAE 


d cal 
« P 3 Ă j 
$ j 
- a îm / x 
= 4 VI Fo 


Întocmit, ; 
Alexandru ANCA, | / p= 









Red:AA/3ex.-13.10.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 5 0 N! 1910 
https://www.pmb.ro/programe/4/menu-page/avize-arbori-in-consultare, pe data de...........ume ec oneeeroeaeee | N : 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
nttp:/Amaw.pmb.ro 











PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1889609/8385 19. 9c1 2020 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 

















Referitor la cererea dumneavostră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1889609/07.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8385/08.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturale şi branșamente pe 
Şos. Pantelimon si pe terenul imobilului cu 1E229224, sector 4, Bucureşti", conform C.U. 
nr, ), în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 











a) C.U. nr. ) și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Noltificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administrația Străzilor Bucureşti; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa pe o lungime de 62m, urmând 
să aibă punctul de cuplare pe Şoseaua Pantelimon, în dreptul blocului P2, lucrările 
continuând pe Aleea Pantelimon. 

b) branșamentul de gaze naturale va avea o lungime de 5m și va fi racordat noua conductă 
proiectată, alimentând imobilul situat pe Aleea Pantelimon nr.1-3. 

c) În apropierea lucrărilor, în dreptul blocului P2 situat pe Soseaua Pantelimon, se afiă arbori 
și vegetaţie spontană (gradină bloc delimitată prin gard). De asemenea, în lateralul biocului 
menţionat se regăsesc arbori. 
In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Asifel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

K) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 








DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1874510/1845002/1884043/4169/7166/7969 240 
Către : SOARE COMPANY CID 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grana Arena, et. 1, sector 4 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1845002/21.05.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4169/22.05.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1874510/20.08.2020 respectiv 1884043/21.09.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7166/24.08.2020 respectiv 7969/22.09.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Devierea reţelei publice de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului imobilului situat pe str. Mocăncuței nr.6 și GA, sector 4, București”, 
conform C.U. nr. "cu prelungirea valabilităţii până la data de 
în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. slungirea vaiabilității până la data de 

şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. smisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de PS4- Direcţia Gospodărire Locală; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 09.06.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 50m (domeniul public), devierea 
conductei se va face prin carosabilul aleii spate bloc 1A de pe str. Trestiana, inclusiv 
branșamentul blocului 32 din str. Trestiana şi prin carosabilul și trotuarul str. Mocăncuţei. 
Conducta nou proiectată se va lega la conducta existentă Dn 180mm (aleea din spatele 
blocului 1A de pe str. Trestiana), la conducta PEID 125mm de pe str, Mocăncutei și la 
conducta Dn 180mm de pe str. Mocâncuţei. 

b) În apropierea blocului nr. 1/1A respectiv blocul 32 din strada Trestiana se află îngrădite cu 
gard metalic spaţii verzi aferente locuințelor de tip condominiu, în care se regăsesc arbori 
si vegetație spontană. 

3. In urma analizei documentației depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
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Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situația în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conducte şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 


d) În_cazul în care este sectionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 
e) În_ cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 _ luni de la finalizarea lucrărilor) se 


constată uscarea sau răbusirea unor arbori ailați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea 





produse prin prăbuşirea acestora. 
î) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 


proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


dendrologic. 
|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Răzvan MIHAILESCU 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 
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Nr. 1890436/8477 

? 2. OCT. 2020 
Către : SC AVI PROD GRUP SRL 
(Str. Popa Lazăr nr.8, sector 2, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 































Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1890436/12.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8477/13.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă gaze naturaie şi branșamente pe 
Șos. Gheorghe lonescu Siseşti și pe terenul cu lE200756, sector 1, București”, conform C.U. 
nr. , în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 






a) C.U.nr. dir ' şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr.  __-..-, _.„ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare rețele edilitare; 
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 16.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
152m, pornind de la punctul de racordare situat pe Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseșlti. 
b) branșamentul de gaze naturale va avea o lungime de 3m și va alimenta imobilul ce are 
adresa pe Şoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 53B 
c) În trotuarul numerelor pare precum și în cel al numerelor impare al Şoselei Gheorghe 
lonescu Sisesti se regăsesc arbori în alveolă. De asemenea pe drumul pe care continuă 
lucrările spre imobilul situat ia nr.53B, se regăsește vegetație spontană precum și arbori 
răsăriți spontan. 
In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
In timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
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conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

î) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astiel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

|) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR ? EXECUTIV ADJUNCT, 





ȘEF SERVICIU AVIZE ŞI ACORDURI, 
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Întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





PPF TEI DORO „A MRODOOI CPIND DUEU IRD NON PI Me DEI O 
Nr. 1890688/8479 10. gi III RR a aa, 


Către :SC APA NOVA SA 
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, st. 6-9, sector 2, București 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-qu! Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1890688/12.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8479/13.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament apă şi racord canalizare pentru imobilul 
situat pe strada Avântului nr.1, sector 1, București”, conform C.U. nr. 

din 9, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 
275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicâăm următoarele: 
In baza infarmatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

















a) C.U.rr. "Și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 






Bucureşţti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
A Urmare verificării pe teren din data de 16.10.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) Lucrările pentru imobilui situat pe strada Avantului nr. 1 se vor desfășura astfel: 
- racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 17m și se va conecta în rețeaua 
publică de canalizare existentă pe strada Avântului. 
- branșament de apă pe o lungime 8m ce se va racorda la conducta publică de apă 
potabilă aflată pe strada Avântului. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști 
plantați. 
In urma anaiizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 































AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 






In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc. 








Îi a a 1 ai 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 


În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


ȘEF SERVICIU AVIZE ȘI ACORDURI, 
Alexandru NICOLAE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1839324/1845472/1891909/3442/4267/8593 

2 6. OCT. 2020 
Către : RD QUALITY INSTAL GAZ SRL 
(Str. Olimpului nr.49A, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: PS4 — Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Biroul Lucrări Edilitare 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





















Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1839324/28.04.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3442/28.04.2020, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1845472/22.05.2020 respectiv 1891909/14.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4267/25.05.2020 respectiv 8593/15.10.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branșamente de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Lt. 
Păiuş Vasile nr.17, sector 4, Bucureşti”, conform C.U. nr 3, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 
a) CU.nr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
c) Aviz Ministerul Culturii nr. 
d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS4-DADP-Biroul Lucrări Edilitare; 
2. Urmare verificării pe teren din data de 07.05.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 7,85m, pornind din conducta de 

gaze naturale existentă în carosabilul străzii Lt. Vasile Păiuș, lucrările subtraversează 

parțiai carosabilul și trotuarul, urmând să alimenteze imobilul situat la nr. 17. 
pe traseul lucrării lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti plantați. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 



























AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind rea 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiali dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1885559/1890784/8091/8494 2 6. OCI 2020 


Către : MONTAJ ELECTRIC SRL pentru E-Distributie Muntenia SA 
(Bulevardul Metalurgiei nr.234-236, sector 4, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.7, sector 7 


ADP Sector 1 - B-au! Poligrafiei nr. 4, sector 71 





























Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1885559/28.09.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8091/29.09.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1890784/12.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8494/13.10.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării . Înlocuire LES 110kV Fundeni- 
Pipera 2, sector 1 și sector 2, București”, conform C.U. nr 3, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
icipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 
In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. ) Şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 20 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) plan de coordonare reţeie edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor București; 

aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

acord CNCFR. 
2. Urmare verificării pe teren din data de 16.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,58 km, constând în înlocuirea cablurilor 
existente de 110kV prin trotuarul, carosabilul și spaţiul verde aferent străzii Gherghiței, 
acestea continuă prin Şos. Colentina (subtraversare), Şos. Fundeni(tronson C-D) și str. 
Câmpul Pipera(tronson A-B) 

b) Pe Șoseaua Fundeni se regăsesc arbori în alveolă, platbande cu vegetație(gard viu, plante 
ornamentale, arbori) și spaţii verzi aferente locuințelor de tip condominiu(arbori, vegetaţie 
sontană). De asemenea, pe strada Gherghiţei s-a constatat existenţa unor arbori în 
alveolă, platbande cu arbori și gard viu, vegetație spontană. Pe strada Câmpul Pipera se 
află vegetaţie spontană precum si arbori. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 


Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 
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a) In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor_aveţi obligaţia refacerii spațiului verde _afectat de _realizarea 


proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon). 
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea _spatiilor_verzi_din_intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi 
completările_ulterioare, persoanele _fizice_si_juridice_au_ obligația să _nu_ diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 


h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

|) Prezentul aviz este valabil strict pentru lucrările desfășurate pe teritoriul Municipiului 
București. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





î) 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr, 1890443 / 8478 ! 
0 3.NOV zi 
Către : SC AV! PROD GRUP SRL - Sir. Popa Lazăr nr. 8, sector 2 — contact(Daviprodgrup.ro 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1890443/12.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8478/13.10.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Hambarului (nr. 
12A, bl. 2, sc. 1), sector 2", conform C.U. nr. , în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară Și 
stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 








a) CU.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 







2. Urmare verificării pe teren din data de 16.10.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 98m pe domeniul public: 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Hambarului, prin 
carosabilu! str. Hambarului, până în partea stângă a accesului în scara 1, bl. 2 din 
str. tiambarului; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în spaţiu verde (cu arbori, gard 

viu) din vecinătatea traseului lucrării. 












in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în iurul 
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trunchiul 
dotare. 
În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul! localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteciie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişsare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


ui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1889141,1893083 /8329,8736/  (Q5 NOV 2020 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1889141/06.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8329/07.10.2020, completată cu documentația înregistrată a PMB. cu nr. 
1893083/19.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8736/20.10. 2920, prin care soiicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branșamente pe str. Mihail Sadoveanu și prin incinta imobilului cu IE 238128, sector Du 
conform C.U. nr. „ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Și 
execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
București, vă comunicăm următoarele: 














In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








C.U. nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecția Mediului 
Bucureşti; 






e) Plan de coordonare reţele edilitare; 
î) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2. 











1. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 

informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 294m pe domeniul public și 
privat; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Mihail Sadoveanu, prin 
carosabilul str. Mihail Sadoveanu şi în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 238128, până în 
dreptul blocului G1, unde are cap terminal; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști 
plantați, există platbandă cu iarbă. 











In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiții: 
In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 


obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligaţia refacerii spațiului verde afectat de realizarea 






a) 
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proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon). 
Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubiicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Lei —. PO N e m hi ra 


Nr. 1867055,1872137,1894656 / 6516,7000,8916 / 


Către : D-na — prin d-na 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Administrarea Domeniului Public — Biroul Lucrări Edilitare 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1867055/03.08.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6516/04.08.2020, completată cu documentaţiile înregistrate la PMB. cu nr. 
1872137/13.08.2020, 1894656/26.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7000/17.08.2020 
8916/27.10.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament 
electric pentru imobilul situat pe str. Gazelei nr. 45, sector 4", conform C.U. nr. 

„, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicăm următoarele: 













In baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








C.U. nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
î) aviz de traseu emis de DADP sector 4; 
g) avizul Ministerului Culiturii nr. 











1, Urmare verificării pe teren din data de 19.08.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 3m pe domeniul public: 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Gazelei, 
perpendicular, până la noul BMPT ce va fi montant în incinta imobilului alimentat, în 
decupajul gardului; 

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului iucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
piantaţi. 








In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor conditii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
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proiectului. 
În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaietare material dendrologic. 
Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisuriior 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


p. DIRECTOR EXECUTIV, 
Alexandru Marian NICOLAE 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 


DD aia 


q NOL 10 


Red:P.R./3ex.- 02.11.2020 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http:/furww.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php „pe data de .................. 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
http:/Arw.prmb.ro 


PN —— 


„as AQA 


> 

n 

g V 

3 UKAS 
IAZUALEMENT 





ISO 9005. 50 146 001 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1888791,1896124/ 8328,9023/ 0 5. NQV 2020 


Către : SC AV! PROD GRUP SRL 
Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-aul! Poligrafiei nr. 4, sector 1 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1888791/06.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8328/07.10.2020, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.EB. cu nr. 
1896124/28.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9023/30.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere rețea de distribuţie a gazelor naturale și 
branșamente pe str. Ocna Mureș (nr. 16), sector 1”, conform C.U. 
nr. „ în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia 
lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă 
comunicâm următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 







a) C.U.nr. și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 
avizul Ministeruiui Culturii nr. 








Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 11m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existnetă în carosabilul str. Ocna Mureș, din dreptul 
imobilului cu nr. 14, prin carosabilul str. Ocna Mureș, până ia limita din dreapta proprietăţii; 
c) iucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă cu fiori 
ornamentale. 













in urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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in dreptul arborilor din vecinătatea traseului tucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrotogic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea uiiiajelor din 
dotare. 

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualete pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze | 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platoande, pastile, 
alveole, etc.) 

In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată contorm 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spațiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materia! dendrologic. 
Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1889607,1893084 / 8386,8737 ! 


Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: PS3-Direcţia Administrarea Domeniului Public - /ntrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1889607/07.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8386/08.10.2020, compietată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1893084/19.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8737/20.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuţie a gazelor naturale și 
branșamente pe Intrarea Tarcău, sector 3", conform C.U. nr. 1 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico- 
edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
















In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 








b) C.U.nr. și planuri anexe; 

c) memoriului tehnic; 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 
aviz de traseu emis de PS 3. 














1. Urmare verificării pe teren din data de 09.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 33m; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilu! str. Tarcău, prin Intrarea 
Tarcău (drum de pământ), până la imobilul branșat; 
c) pe traseu! lucrării şi în vecinătate traseuiui lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști 
plantați. 











In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 





AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 

stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezeniul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toalețare material dendrologic. 

Beneficiarul şi proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 

cuprinse în documentaţia care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


p. DIRECTOR EXECUTIV, 
Alexandru Marian NICOLAE 


Întocmit: 
Exp. Roxana PARA SCA 
O PDA e 
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Nr. 1894671/8926 


Către : AGAFIA TEHNO LOGISTIC 
(strada Ostrov nr.15, sector 5, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1894671/26.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8926/27.10.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Intrarea Coiierului nr. 20, SECTOR 1, București”, conform C.U. nr 

„ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 


1. in baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv: 
a) C.U.rr. și planuri anexe; 
b) Memoriului tehnic; 
Cc) Clasarea Notificării nr. osoasa  EMISă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 
Aviz CNCFR nr 
2. Urmare verificării pe teren din data de 03.11.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea de branșament gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 9m, 
pornind din conducta existentă în carosabilul Intrării Colierutui, până la imobilul situat la nr. 
20. 
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuşti 
plantați. 
În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările uiterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

În cazul execuţiei proiectului în 


















perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiitor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleiare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


p.DIRECTOR EXECUTIV, 
Alexandru Marian NICOLAE 


intocmit, 
Alexandru ANCA 
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Nr. 1893799 / 8831 / 1 6. NOy 2029 


Către : SC ELTEO CONSTRUCT SRL - prin di. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 7 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1893799/21.10.2020 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 8831/22.10.2020, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branșament de apă potabilă ia imobilul din Calea Rahovei nr. 198, sector 5, 
conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

„ în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a 
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm 
următoarele: 























In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) CU.nr. cu prelungirea vaiabilității până la data de 
și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuaie ale deținătoritor de rețele edilitare; 

) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

avizul Ministerului Culturii nr. 


Urmare verificării pe teren din data de 03.11.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 18m pe domeniul public; 
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Rahovei, perpendicular, 
până la aproximativ limita din stânga proprietății; 
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în pastile cu arbori. 


In urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 






AVIZ FAVORABIL 
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


n situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obiigația respectării distanței minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
aiveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anutui calendaristic, 
prezentui aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material dendrologic. 

k) Beneficiarul și proiectantul sunt responsabili pentru veridicitatea și exactitatea înscrisurilor 
cuprinse în documentația care a constituit la elaborarea prezentului aviz. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





p. DIRECTOR EXECUTIV, 
Alexandru Marian NICOLAE 





Întocmit: 
Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 





Nr. 1894281/1898601/8867/9230 1 6. NOV. 2920 


Către : 09poesep 09905 
(Strada G9R9ODOPORO 0092 . 09, Sp909 secior 2, București) 
6990290099990 0909 499 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor Bucureşti 
(Str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1) 


PS3-Direcţia Servicii Publice- Serviciul Utilităţi publice şi implementare Sistem 
informaţional Grafic (GIS) 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București) 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1894281/22.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8867/26.10.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1898601/05.11.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9230/09.11.2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică 
a imobilului situat pe strada Troscotului nr.15-17, sector 3, Bucureștii, conform C.U. 
nr ir în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea 
Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. 
nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și 
execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului 
Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. "din și planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. * i D emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București; 

avizul de traseu emis de PS3-Direcţia Servicii Publice; 

Urmare verificării pe teren din data de 03.11.2020 a traseului lucrării conform 
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 200m, având ca punct de pornire PT 823 
aflat pe Caiea Vitan (trotuarul numerelor pare), continuă prin strada Niţă Elinescu (trotuarul 
numerelor pare), prin strada Stiruiui (trotuarul numerelor impare și subtraversare carosabil) 
şi prin strada Troscotului (trotuarul numerelor impare) până la imobilul situat pe strada 
Troscotului nr.15-17 unde se va afla FDCP- ul proiectat. 

Pe Calea Vitan, langă PT823 se regăseşte un arbore în alveolă. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei tucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanţei minime de 1m între cabiul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau alior materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseuiui lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

9) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

|) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


p. DIRECTOR E tacit 





Întocmit, 
Alexandru ANC 





1 0.N0 2070 


Red:AA/4ex.-10.1 1.2020- prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 
https://wrww.pmb.ro/programe'4/menu-page/avize-arbori-in-consultare, pe data de........................eee.. 








Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


Tel: 021.305.55.00 
hitp:/Araw.prmb.ro 





— 


€ al 11, 


sia PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 


a 








Nr. 1892602 / 8729 Ă 
) 0. NOV, 2020 


Către : COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI 
(Strada Thomas Masaryk nr.4, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS4 — Direcţia Administrarea Domeniului Public — Biroul Lucrări Edilitare 
(B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4, București) 






Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1892602/19.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8729/20.10.2020, prin care soiicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Proiectare pentru autorizare și proiectat tehnică de 
execuție semaforizări 101 intesecţii/treceri de pietoni și modernizare (integrare BTMS) 59 
intersecţii semaforizare și obținere certificate de urbanism, avize conform Certificat de 
Urbanism, autorizaţii de construire”, conform C.U. nr.82R/1671543 din 22.01.2019 cu 
prelungirea valabilității până la data de 21.01.2021, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti și 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele: 

Î. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 82R/1671543 din 22.01.2019 cu prelungirea valabilităţii până la data de 
21.01.2021 și planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 17047/17.09.2020 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de PS4-Direcţia Administrarea Domeniului Public — Biroul Lucrări 
Edilitare 

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2020 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrările proiectate se vor desfășura în zona intersecţiilor Str. Alunişului X Str. Peroni 
(lungime 414m) respectiv Drumul Găzarului X str. Straja (lungime 470m), traseu! executării 
lucrărilor se va realiza conform documentaţiei depuse la dosar pe o lungime totală de 
884m. 

b) În apropierea traseului lucrărilor s-a constatat existența materialului dendrologic constând 
în arbori în alveole, gard viu, spaţii verzi împrejmuite cu garduri metalice în dreptul 
imobilelor de tip condominiu (se regăsesc arbori, vegetaţie spontană, plante ornamentale) 
și platbande cu vegetaţie (gazon, arbori). Pe strada Peroni precum și pe strada Alunișului 
se regăsesc arbori în alveolă. Pe Drumul Găzarului și pe strada Straja se regăsescu arbori 

în platbande respectiv alveole precum şi spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu. 
In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 










































AVIZ FAVORABIL 
Condiționat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 
electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicutar al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteii 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi! 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastiie, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificaie în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantu! lucrării, suni răspunzători pentru execuția lucrării și 
pentru respectarea condițiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. Pentru situaţiile în care se impune defrișare/toaletare arbori, aveii 
obligaţia să reveniţi cu solicitare punctuală. 

) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





întocmit, 
Alexandru ANCA 
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dm PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 





Nr. 1898983/9220 20N0u7 


Către : .S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. 
(Șoseaua Ghermănești nr. 118, sat Ghermănești, comuna Snagov, Judetul Ilfov) 


Spre ştiinţă: Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 
(Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București) 














Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1898983/05.11.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9220/09.11.2020, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Dem Teodorescu nr. 16, sector 3, București”, conform C.U. nr.848R/1776676 din 
18.11.2019 cu prelungirea valabilităţii până la data de 17.11.2021, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

in baza informațiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

(20 NI. in cu prelungirea vaiabilităţii până la data de 

17.11.2021 şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Noitificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 

avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare; 

aviz de traseu emis de PS3- Serviciul Utilităţi Publice şi implementare Sistem Informaţional 





2. Urmare verificării pe teren din data de 12.11.2020 a traseuiui lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 120m (87m pe domeniul public), având 
ca punct de pornire PTZ 3527 existent în apropierea parcajului situat în zona aleii de acces 
bloc nr. 96 de pe str. Matei Basarab, continuă prin parcaj/trotuar, prin lateralul imobilului cu 
nr. 12 situat pe str. Dem Teodorescu, străbate trotuarul nr. pare al str. Dem Teodorescu, 
până la imobilul situat la nr.16. 

În dreptul imobilului situat la nr. 12 pe str. Dem Teodorescu se regăsesc arbuști plantați, de 
asemenea, pe trotuarul situat în dreptul imobilului situat la nr. 16 se află arbori în alveole. În 
apropierea PTZ 3527 se află arbori răsăriţi spontan. 

In urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 














AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanței minime de 1m între cablul 

electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze 
suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 mariie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|)  Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

|) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


p.DIRECTOR EXECUTIV, 
Alexandr ian NICOLAE 





Întocmit, 
Alexandru ANCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţia de Mediu 








Nr. 1892620/1902487/8733/9492 2 3, NOV 7071 


Către : 999p ODoaze Sdete 
(Strada ODeSBSR608 sector 7, București) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnița Ancuţa nr.1, sector 1 










Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 
1892620/19.10.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8733/20.10.2020, completată cu documentația 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1902487/17.11.2020 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9492/18.11 2020, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branșament de apă potabilă 
pentru imobilul situat pe strada Nuvelei nr. 129. sector 1, București ", conform Certificatul de 
Urbanism nr. "din d, în conformitate cu H.C.GMB. nr. 
304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti și prevederilor H.C.G.M.B. nr. 275/15.07.2020 privind aprobarea Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și 
stradaiă de pe teritoriul Municipiului București, vă comunicăm următoarele: 
in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 




















a) C.U.nr. din Își clanuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 






avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de retele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti: 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.11.2020 a traseului lucrării conform 
informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire conducta 
publică de apă potabilă existentă pe strada Nuvelei, branșamentul de apă proiectat va 
alimenta imobilul situat pe strada Nuvelei nr. 129. 

b) Pe trotuarul numerelor impare, în dreptul imobilului situat la nr. 129 pe strada Nuvelei se 

regăsesc platbande cu arbusti si vegetatie spontană. 
in urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite 


















AVIZ FAVORABIL 
Conditionat de respectarea următoarelor condiții: 


in situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8991/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 






aviz, aveţi 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligația refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

9) Conform prevederitor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafețele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și 
stradale) de pe teritoriul Municipiului București”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

|) Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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